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Wöchenkliches Perzeidnis 
der erſchienenen und der vorbereiteten Neuigkeiten des deutſchen Buchhandels. 


1898. 


N 42, Ausgegeben zu Leipzig am 20. Oktober. 


1. Allg. Bibliographie, Geſamt⸗Werke, Sammelwerke, 9. Geſchichte, Biographien. S. 1056 
Bibliotheks⸗ u. Univerſitätsweſen. S. 1045. 10. Erdbeſchreibung, Karten. S. 1057. 

2. Theologie. S. 1046. [S. 1048. 11. Kriegswiſſenſchaft. S. 1058. 

3. Rechts⸗ u. Staatswiſſenſchaft, Politik, Statiſtik. 12. Handel, Gewerbe, Verkehrsweſen. S. 1059. 


4. Heilwiſſenſchaft, Tierheilkunde. S. 1050. 13. Bau- u. Ingenieurwiſſenſchaft, Bergbau. S. 1060. 
5. Naturwiſſenſchaften, Mathematik. S. 1051. 14. Haus⸗, Land⸗ u. Forſtwirtſchaft. S. 1061. 

6. Philoſophie, Theoſophie. S. 1052. 15. Schöne Litteratur. S. 1061. 

7. Erziehung, Unterricht, Jugendſchriften. S. 1053. 16. Kunſt. S. 1063. 

8. Sprach⸗ u. Litteraturwiſſenſchaft. S. 1055. 17. Verſchiedenes. S. 1063. 


—— 


B. B. = Berlin. L. L. = Leipzig. St. St. = Stuttgart. 


Die mit * bezeichneten Titel beruhen auf Voranzeigen der Verleger. 


1. Allg. Bibliographie, Geſamtwerke, Sammelwerke, Bibliotheks- u. Univerſitätsweſen. 


Akten u. Urkunden der Universität Frankfurt a. O. Hrsg. v. Geo. Kaufmann u. Gust. Bauch, 
unter Mitwirkg. v. Paul Reh. 2. Hft. Die allgemeinen Statuten der Universität Frankfurt 
a. O. (1510—1610). Hrsg. v. Paul Reh. gr. 80. (102 S.) Breslau, M.&H.Marcus in Komm. 


n 3 — 
Bibliothek der Geſamtlitteratur des In- u. Auslandes. Nr. 1192—1203. 80. Halle, O. Hendel. 
à n — 25; Einbde. à nn — 25 
1192—1196. Schwartz, Dr. E.: Die Verfaſſungsurkunde f. den Preußiſchen Staat vom 31. I. 1850 
nebſt Ergänzungsgeſetzen u. e. Einleitung. (VIII, 279 S. m. 2 Tab.) — 1197—1199. Conſtant, Benj.: 
Adolphe. Roman. Deutſch bearb. v. Jof. Ettlinger. (151 S.) In Orig.⸗Bd. bar 2 —. — 1200—1203. 
Borel, Henri: Weisheit u. Schönheit aus China. Aus dem Holl. v. Ernſt Keller-Soden. (XII, 184 S.) 

In Orig.⸗Bd. bar 2 — 
Mine die. Halbmonatſchrift f. Litteratur, Kunſt u. Sozialpolitik. Begründet v. M. G. 
onrad. Hrsg. v. M. G. Conrad u. L. Jacobowski. Leiter: Dr. Ludw. Jacobowski. 14. Jahrg. 
4. Quartal. Oktbr.— Dezbr. 1898. 6 Hfte. gr. 80. (19. Hit. 72 S. m. 1 Bildnis.) Minden, 
J. C. C. Bruns. bar n 4 —; einzelne Hfte. n — 75 
Jahres-Bericht, 75., der schlesischen Gesellschaft f. vaterländische Cultur. Enth. den Gene- 
ralbericht üb. die Arbeiten u. Verändergn. der Gesellschaft im J. 1897. gr. 80. (VIII, 43, 
184, 8, 59, 20, 47, 102 u. 23 S. m. 2 Tab.) Breslau, G. P. Aderholz. bar n 7 — 
— dasselbe. Ergänzungsheft. gr. 80. Ebd. 1 2 — 
Partsch, Prof. Dr. J.: Litteratur der Landes- u. Volkskunde der Prov. Schlesien. 6. Hit. (S. 381—444.) 
Jahrhundert, das neue. Unabhängige Wochenſchrift f. das deutſche Volk. Chef⸗Red.: Paul Züge. 
1. Jahrg. Oktbr.— Dezbr. 1898. 13 Nrn. Lex. 80. (Nr. 1. 24 S.) Köln, F. Werth. bar 3 — 
Kynaſt, der. Oſtdeutſche Monatsſchrift f. Volkstum u. Kunſt, hrsg. v. Ernſt Wachler. 1. Jahrg. 
Oktbr.— Dezbr. 1898. 3 Hfte. gr. 80. (1. Hit. 55 S.) Oppeln, G. Maske. PR 1 
j einzelne Hfte. n — 75 
Meyer's kleines Konverſations⸗Lexikon. 6. Aufl. Mit üb. 160 Karten u. Bildertaf. in Holzſchn., 
Khpfrſt. u. Farbendr. u. 100 Textbeilagen. 1. Bd. Lex. 80. (884 S.) L., Bibliograph. Inſtitut. 
Geb. in Halbfrz. 10 — 


—Volksbücher. Nr. 1211—1230. 160. Ebd. a — 10 
1211.1212, Hepp, Carl: Der Prior v. San Marco. Drama. (108 S.) — 1213—1216. Ludwig, 
tto; Die Heiterethei. Erzählung. (264 S.) — 1217.1218. Ludwig, Otto: Aus dem Regen in die 


Traufe. Erzählung. (82 S.) — 1219.1220. Dickens, Charles: Die Sylveſterglocken. Aus dem Engl. 

E. Spitta. (99 S.) — 1221—1226. Hoffmann, E. T. A.: Lebensanſichten des Katers Murr, nebit 
fragmentariſcher Biographie des Kapellmeiſters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern. 
484 S.) — 1227.1228. Zſchokke, Heinr.: Tantchen Rosmarin, 0d.: Alles verkehrt. Erzählung. (96 ©.) 
— 1229.1230. Poe, Edgar Allen: Novellen. Aus dem Amerikan. v. Hedw. Loewe. (114 S.) 


Sammlung Göſchen. 86., 87., 89., 90. u. 92. Bdchn. 120. L., G. J. Göſchen. 


g Geb. in Leinw. an — 80 
86. A mjer, Oberlehr.: Kurzſchrift. Lehrbuch der vereinfachten deutſchen Stenographie (Einigungs⸗Syſtem 


Stolze⸗Schrey), nebit Schlüſſel, Leſeſtücken u. e. Anh. (133 S.) — 87. Junker, Dr. Frdr.: Höhere 
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Wiſſenſchaft 1. 2 


Analysis. 1. TI. Diſlerentialrechnung. Mit 63 Fig. (192 S.) — 89. Si Dr. Max: 
Geometrie des Raumes. Mit 28 Abbildgn. (200 89 2 90. Acer te, Dr. TA sz Ethlt. . 
92. Geissler, Kurt: Mathematische Geographie, zusammenhängend entwickelt u. m. geordneten 
i Tu ee e versehen. (186 S. m. Fig.) 
irmer, der. Monatsſchrift f. Gemüt u. Geiſt. Hrsg.: Jeanot Emil Frhr. v. Grotthuß. 1. J 
9. b. „J. Jahrg. 
Oktbr. 1898—Septbr. 1899. 12 Hfte. gr. 80. (1. Hit. 96 S. m. 1 Photograv.) Nebſt ir 
gabe: Türmer-Bücher. 1. Hft. 80. (32 S.) St., Greiner & Pfeiffer. Vierteljährlich bar na— 


*Bruchmüller, W.: Beiträge zur Geschichte der Universitäten Leipzig u. Wittenberg. L., Dieterich. 1.20 


R 


land. L., M. Spirgatis. 9 — 


2. Theologie. 


Apokryphen u. Pſendepigraphen, die, des Alten Teſtaments, in Verbindg. m. Lie. Beer, Prof. 
Blak, Lie. Chemen u. a. überſ. u. hrsg. v. Prof. E. Kautzſch. (In 24—30 Ofgn.) 1. Lfg. gr. 80. 
(IV u. S. 1—32.) Freiburg / B., J. C. B. Mohr. n — 50 

Böhme, Geh. Reg.⸗R. Dr. Fra: Die ſächfiſchen Kirchengeſetze, betr. die Verfaſſung der evangeliſch⸗ 
lutheriſchen Kirche u. die Verhältniſſe der einge chen Geiſtlichen. Mit erläut. An⸗ 
merkgn. u. Sachregiſter. 80. (IX, 243 S.) L., Roßberg. Geb. in Leinw. n 3.60 

Brooke, Stopford A.: Glaube u. Wiſſenſchaft. Reden u. Aufſätze. Aus dem Engl. von F. v. A. 
Mit e. Einleitg. v. Charlotte Broicher. gr. 80. (III, 326 S.) Göttingen, Vandenhoeck & Ru- 
precht. n 4.20; geb. n 5 — 

Busl, ehem. Dompred. Greg.: Katechetiſche Predigten. Hrsg. v. Karl Neumann. II. Bd.: Von 
den Geboten. 3. Aufl. gr. 80. (VI, 960 S.) Regensburg, J. Habbel. 9 —; geb. n 10 — 

Einführung in die hl. Schrift. Ein Abriß der bibl. Geographie, Archäologie, Einleitg, in das 
Alte u. Neue Teſtament jamt Hermeneutik. 4. Aufl. gr. 80. (XII. 494 S.) Regensburg, Nativ- 
nale Verlagsanſtalt. n 3 —; geb. bar un 3.50 

Gratian, b., O. Cap.: Die Verehrung des hl. Antonius, beſonders an den fog. Antoniusdiens⸗ 
tagen. gr. 160. (60 S. m. Titelbild.) München. (Augsburg, Literar. Inſtitut v. Dr. 3 


R 


er. 
Gratian v. Linden, P., O. Cap.: Die Loreto⸗Kapelle an der Kapuzinerkirche zu Türkheim in 


= Bayern. Aus: „Monatsſchr. f. chriſtl. Jungfrauen“.] gr. 80. (67 S. m. Abbildgn.) Neuötting. 
* (Augsburg, Literar. Inſtitut v. Dr. M. Huttler.) — 30 
Grundriss der theologischen Wissenschaften, bearb. v. Achelis, Baumgarten, Benzinger etc- 
y 4. Thl. 3. Bd. . 8°, Freiburg i/B., J. C. B. Mohr. 
7 IV, 3. Harnack, Prof. D. Adf.: Dogmengeschichte. 3. Aufl. (XII, 408 S.) 6 —; geb. un 7 — 
Haug, Bir. Karl: Die Frömmigkeit des Menſchengeſchlechts im Lichte des Chriſtentums. Eine 
ERA religionswiſſenſchaftl. Unterjuchg. gr. 8%. (VII, 336 S.) L., A. Deichert Nachf. n 4.50 
Jungfrau, die chriſtliche. Illuſtr. Monatsſchrift zur religiöſen Erbaug. u. Unterhaltg. Mit der 
= Beilage: Die gute Congreganiſtin. Red. v. P. Gratian v. Linden, O. . 1 Jahrg. Oftbr: 
a en 1899. 12 Hfte. gr. 80. (1. Hft. 32 S. m. Abbildgn.) Münſter, A W 
Ex udh. n 1.20 
1 Keller, Paſt. S.: Abſchiedspredigt üb. Jeſ. 45, 23— 24, geh. in der Johanniskirche zu Düſſel⸗ 
E dorf. 80. (8 S.) Düſſeldorf, C. Schaffnit. 1 — 1 
Kirchhoff, A.: Palästinakunde zur Erläuterung der biblischen Geschichte. Leitfaden f. die 
= Vorlesg. 80. (IV, 44 8.) Halle, Buchh. des Waisenhauses. ° j n — 60 
Kleinermanns, Pfr. p. Jof.: Die Heiligen auf dem biſchöflichen bezw. erzbiſchöflichen Stuhle v. 
* Köln. Nach den Quellen dargeſtellt. 2. Thl. I.: Der h. Heribertus. Theilweiſe Sonderabdr. 
3 $ aus: „Kölner Paſtoralbl.“] gr. 80. (IV, 84 S. m. 1 Siegelabbildg.) Köln, J. P. Be 5 
n 


` Romm. : 
Kreyßig, Bir. Dr. Aug. Herm.: Album der evangeliſch⸗lutheriſchen Geiſtlichen im Königr. Sachſen 
von der Reformationszeit bis zur Gegenwart. Nach den alphabetiſch geordneten een. 
II. Aufl. Bearb. v. Pfr. Paul Herm. Kreyßig u. Archidiat. Otto Ed. Wilsdorf. gr. 8%. (VI, 836 S.) 
Crimmitſchau, R. Raab in Komm. n 1 
Lechner, P. Melch., O. F. M.: Das Antoniusbrot. mmap Berechtigg. des Antoniusbrotes, 
ſowie Art u. Weiſe, dasſelbe richtig zu geloben. Mit Andachtsübgn. 16“. (32 S. m. Titel⸗ 
bild.) Innsbruck, F. Rauch. ; n — 10 
Leithold, Friederike: Erinnerungen aus meinem Diakoniſſenleben. Nach ihren Aufzeichngn. 
ach von Luiſe Freifrau v. Ketelhodt. 80. (IV. 411 S. m. 1 Grundriß.) L., a pai 
a achf. n 5 —; geb. n 6 — 
Leitner, P. Frz. B., C. Ss. R.: Leben des hl. Johannes 1 De Roſſi, Kanonikus zu St. 
. in Rom. gr. 80. (VIII, 358 S. m. 2 Taf.) Regensburg, Nationale Ver⸗ 
-g lagsanſtalt. l n 3 — 
N Liebeswerke, die chriſtlichen. Zeitſchrift f. die geſamte Liebesarbeit der evangel. Kirche. Hrsg. v. 
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A 42. 20. Ottober 1898. 


*Kemke, J.: Patricius Junius (Patrick Young), Bibliothekar der Könige Jacob I, u. Carl I. v. Eng- 
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N 42. 20. Oktober 1898. Wiſſenſchaft 2. 


Paſt. J. Kneſchke. 1. Jahrg. Oktbr. 1898—Septbr. 1899. 6 Hfte. gr. 80. (1. Hit. 52 S.) L., 
Fr. Richter. n 4 :; einzelne Hfte. — 75 
Mayer, P. Joſ., C. Ss. R.: St. Alfonſus⸗Büchlein. Sebegaftigge u. 17 Betrachtgn. üb. die Tu⸗ 
Ee dieſes Heiligen. Nebſt e. Anh. v. Gebeten. 160. (157 S. m. Titelbild.) Münſter, 
Alphonſus⸗Buchh. Geb. in Leinw. n — 50 
Naumann, Pfr. Fr.: Gotteshilfe. Geſammelte Andachten. 1. Bd. Andachten aus dem J. 1895. 
2. Aufl. gr. 80. (120 S.) Göttingen, Vandenhoeck X Ruprecht. Kart. un 1.30; geb. n 1.70 
Pfleiderer, D. Prof. Otto: Grundriss der christlichen Glaubens- u. Sittenlehre als Compendium 
f. Studirende u. als Leitfaden f. den Unterricht an höheren Schulen bearb. 6. Aufl. gr. 8%. 
(XVI, 331 S.) B., G. Reimer. n 5 —; geb. in Leinw. n 6 — 
Proteſtantenblatt, deutſches. Hrsg. durch O. Veeck u. R. Emde. 31. Jahrg. 1898. 4. Quartal. 
13 Nrn. gr. 40. (Nr. 40. 12 S.) Bremen, C. Schünemann. bar 1.50 
Richter, gat. Zul: Aus dem kirchlichen u. Miſſionsleben Englands u. Schottlands. gr. 80. 
(128 S.] B., M. Warneck. n 1.50; geb. n 2.20 
undschäu, theologische, hrsg. v. Prof. Lic. W. Bousset. 1. Jahrg. 5. Quartal. Oktbr.— Dezbr. 
1898. 3 Hfte. gr. 80. (13. Hft. 46 S.) Freiburg i/B., J. C. B. Mohr. bar n 1.50 
Sasse, p. Nazarius, O. F. M.: Polnisch-deutscher Notbeichtspiegel. Mit Bezeichnung. der Aus- 
sprache. Ein Hülfsbüchlein f. den Klerus der Industriegegend. gr. 160. (24 S.) Neviges. 
(Gnesen, J. B. Lange.) bar — 60 
Schlögl, Prof. Novizenmſtr. Dr. P. Nivard, Ord. Cist.: Geiſt des hl. Bernhard. Geiſtliche Leſg. auf 
alle ale des Jahres aus den Schriften des hl. Abtes u. Kirchenlehrers. 2. Bd. April, Mai, 
uni. Mit 1 Bilde. gr. 80. (VI, 308 S.) Paderborn, F. Schöningh. n 2.40 
Schmid, P. Bernh., O. S. B.: Das Buch der Sprüche Salomons. Mit erläut. Anmerkgn. gr. 8°. 
IV, 157 S.) e Nationale Verlagsanſtalt. n 2.80 
Huen, f geiſtl. Rat Jof.: Der Katechismus auf der Kanzel. Entwürfe zu katechet. Predigten 
üb. die Glaubens⸗ u. Sittenlehren der kathol. Kirche nach dem mittleren Katechismus v. De⸗ 


Schöningh. n 2 — 
Smith, P. Dames: Unſer himmliſcher Vater od. Gott e. Zuflucht u. Stärke in der Not. Ein 
Troſtbüchlein f. Leidende u. Angefochtene. Aus dem Engl. 120. (63 S.) St., Chriſtl. Ver⸗ 
lagshaus. Geb. in Leinw. — 60 
Stalker, D. James: Das Leben Jeju. Aus dem Engl. 2. Aufl. gr. 80. (IV, 135 S.) Freiburg 
/ B., J. C. B. Mohr. ` n — 80; geb. n 1.20 
Stegemann, Geh. Juſtizr. Vict.: Die Geſetze betr. das Dienſteinkommen der Geiſtlichen der 
evangeliſch⸗lutheriſchen Kirche der Prov. Hannover. 2. Nachtrag zur 2. Aufl. der TER der 
evangeliſch⸗luther. Kirche der Prov. Hannover. Textausg. gr. 80. (25 S.) Hannover, C. Meyer. 

. n — 50 
Tiſſot, Gen.⸗Sup. P. Joſ.: Das innerliche Leben muß vereinfacht u. wieder auf ſeine Grundlage 
zurückgeführt werden. Aus dem Franz. v. Expoſ. Frz. X. Kerer. 80. (XLVI, 330 S.) Regens- 
burg, Nationale Verlagsanſtalt. 3 n 3.80 
plhausen, J.: Die kleinen Propheten. Übers. u. erklärt. 3. Ausg. gr. 80. (222 S.) t G. 
eimer. 1 
Wohlfahrt, Dr.: Ibs. Das reine Evangelium. Ein Ketzerbrief. 80. (24 S.) L., W. Friedrich. 


n 
Zuſammenſtellung, vergleichende, der Lieder-Nummern in den Geſangbüchern Oſtdeutſchlands 


7 


m. denen im Brandenburger. 120. (24 S.) B., Vaterländ. Verlagsanſtalt. n — 20 


“Bachmann, Ph.: Die persönliche Heilserfahrung des Christen u. ihre Bedeutung f. den Glaubenfnach 
*B dem Zeugnisse der Apostel. L., A. Deichert Nachf. 3.60 DIE 

erbig, G.: D. Joannis Gerhardi homiliae XXX VI seu meditationes breves diebus dominicis atque 

festis accomodatae e manuscriptis Gerhardinis ab illustrissima bibliotheca Gothana asservatis 

*B primum vulgatae. L., Dieterich. 1.60 A BER 

ergmann, W.: Studien zu e. kritischen Sichtung der südgallischen Predigtlitteratur des 5.;u. 6. 
lo ahrh. 1. TI. L., Dieterich. 7 — X 
“Bönmberg, P. D. v.: Allerlei aus Südafrika. Gütersloh, C. Bertelsmann. 2 — 
„Böhmer“ H.: Kirche u. Staat in England u. der Normandie im 11. u. 12. Jahrh. L., Dieterich. 10 — 
Pal mer, J.: Reich Gottes u. Menschensohn im Buche Daniel. L., A. Deichert Nacht. 3.60 
Be G.: Die Worte Jesu unter Berücksicht. der nachkanonischen jüdischen Literatur u. der ara- 
“D 77 schen Ursprache. 1. Hft. L., J. C. Hinrichs Verl. ca. 7 — 
5 e. Hiurion vi Legendenstudien. I. TI. Die wunderbar entstandenen Christusbilder. L., J. 
3% 8’Verl. ca. 20 — 

ER Erdachtes vom Krankenbett. Von L. v. H. Kaiserswerth, Buchh. d. Diakonissen- 

7 f 

* . 3 

ee J.: Die Sekten der russischen Kirche (1003—1897), L., Fr. Richter. 5 — 

gooner, F.: Die Quellen des Kirchenhistorikers Socrates Scholasticus. L., Dieterich. 3— 

„Hammerstein, L. v.: Die Zukunft d. Religionen. Trier, Paulinus-Druckerei. 2— 

Heine, G.: Synonymik des neutestamentlichen Griechisch. L., E. Haberland. 4— 
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harbe. 2. Aufl. 3. Abtlg. Von den Gnadenmitteln. gr. 80. (IV, 312 ©.) W F. 


n 
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Wiſſenſchaft 2. 3. 


V 42. 20. Oktober 1898. 


„Hephata! Ein Ruf Gottes an die Menschen. St., Süddeutsches Verlags-Institut. Kart. 2.50 

Langsdorff, W. v.: Neuere evangelische Perikopen nebst Apostelgeschichte. Homiletisches Handbuch. i 
In 11 Lfgn. L., Fr. Richter. à 1— 

*Mommert, K.: Die heilige Grabeskirehe zu Jerusalem in ihrem ursprünglichen Zustande. L., E. 
Haberland. ca. 6— | 

Mönchtum, protestantisches. St., G. Geiger. — 40 | 

„Origenes: Die Schrift vom Martyrium. — Die 8 Bücher gegen Celsus. — Die Schrift vom Gebet. 
Hrsg. v. P. Koetschau. L., J. C. Hinrichs’Verl. ca. 32 — ; 

*Predigtbuch f. S. M. Schiffe. B., E. S. Mittler & Sohn. 4— 

Richter, Ch.: Der kleine Katechismus Luthers. Gütersloh, C. Bertelsmann. 5 — 

*Steindorff, G.: Die Apokalypse des Elias, unbekannte Apokalypse u. Bruchstücke der Sophonias- 
Apokalypse; koptische Texte, Übersetzung u. Glossar. L., J. C. Hinrichs’ Verl. ca. 6 — E 


*Stellhorn, F. W.: Die Pastoralbriefe Pauli. I. Bd. Der 1. Brief an Thimotheum. Gütersloh, C. 


Bertelsmann. 2.40 j 
*Wahle, G. F.: Die vier ersten biblischen Briefe des Apostels Paulus ihrem Inhalt u. Plan nach. | 
L., A. Deichert Nachf. 1.60 ; 
*Wobbermin, G.: Altchristliche liturgische Stücke aus der Kirche Aegyptens nebst e. dogmatischen - 
Brief des Bischofs Serapion v. Thmuis. L., J. C. Hinrichs’Verl. ca. 6 — k 


3. Rechts- und Staatswiſſenſchaft, Politik, Statiſtit. 


Bericht üb. die Gemeinde⸗Verwaltung der Stadt Berlin in den J. 1889—1895. 1. Thl. Lex. 80. 
(XIII, 300 S. m. Abbildgn., Karten u. Plänen.) B., C. Heymann's Verl. 
Geb. in Leinw. n 5 — 
Berlin, Israel: Die Haushaltung der Gesellschaft. Eine Abhandlg. üb. den Bedarf u. die Her- 
stellg. der Existenzmittel. gr. 80. (36 S.) Bern, (F. Semminger). n — 70 
Bernewitz, Miniſt.⸗Dir. Geh. Rath Dr. A. v.: Revidirte Geſindeordnung f. das Königr. Sachſen in 
der Faſſung vom 31. V. 1898. Mit ausführl. Sachregiſter. 2. Aufl. 80. (VII, 224 S.) L., 
Roßberg. Geb. in Leinw. u 3.00. 
Flerowsky, N.: Das ABC der sozialen Wissenschaften. Die gegenwärt. west-europ. chaft 
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sation. Die griechisch-röm. Zivilisation, das Mittelalter, das Aufleben der Wissenschaft. 
Übersetzung des Autors (aus dem Russ.) m. Ergänzgn. gr. Sd. (XVI, 614 S.) L., H. Haacke. f 
n 12 — 
George, J. Humanität u. Kriminalität. Eine Zuſammenſtellg. ſämtl. Kriminalſtrafen vom 
früheſten Mittelalter bis auf die Gegenwart unter Berückſicht. aller Staaten Europas, nebſt 
e. Beſprechg. derſelben unter dem Geſichtswintel der Humanität. gr. 80. (XXVII., 383 S.) 
Jena, H. Coſtenoble. n 10 —; geb. nn 12.50 
Geſindeordnung, die revidirte, f. das Königr. Sachſen in der Faſſung vom 31. V. 1898. Text⸗ 
ausg. Mit ausführl. Sachregiſter. 3. Aufl. 80. (VI, 54 S.) L., Roßberg. 
In Leinw. kart. n — 80 
Hahn, Geh. Ob.⸗Juſtizr. Sen.⸗Präſ. Dr. C.: Die geſammten Materialien zu den Reichs⸗Juſtizge⸗ 
jegen. Auf Veranlaſſg. des kaiſerl. Reichs⸗Juſtizamts hrsg. Fortgeſetzt v. Kammerger.⸗R. B. 
ugdan. 8. Bd. Materialien zum Geſetz betr. Aendergn. der Civilprozeßordng., Gerichts⸗ 
verfaſſungsgeſetz u. Strafprozeßordng. gr. 80. (IV, 816 S.) B., R. v. Decker. n 7.50; 
geb. in Halbfrz. n 9 — 
Jahrbuch f. Bremische Statistik. Hrsg. vom Bureau f. Brem. Statistik. Jahrg. 1897. II. Hft.: 
Zur allgemeinen Statistik d. J. 1897. gr. 80. (X, 284 S. m. 1 graph. Darstellg.) Bremen, G. 
A. v. Halem in Komm. Kart. n 7.50 
Klemperer, Dr. Vict.: Die rechtliche Natur der Genussscheine. gr. 80. (IV, 107 S.) Halle, C. 
A. Kaemmerer & Co. n 2 — 
Märk, Markus: Der Schlüssel zum Quotenschlüssel. II. Thl. Das selbstständ. ungar. Zollge- 
biet u. das selbstständ. österreich. Zollgebiet ohne Aufstellg. v. Zollschranken zwischen Öster- 
reich u. Ungarn u. ohne die v. e. in das andere Gebiet importirten landwirtschaftl. u. In 
dustrie-Producte m. e. Zoll od. m. irgend e. besond. Verzehrungssteuer zu belegen. IH. Thl. 
Für den Fall, als der österreich. Reichsrath arbeitsunfähig bleibt. Aus dem Ung. gr. 8% 
(93 S.) Budapest, Dobrowsky & Franke. n 1.70 
Meili, Prof. Dr. Fr.: Institutionen der vergleichenden Rechtswissenschaft. Ein Grundriss. 
gr. So. (VII, 286-8.) St., F. Enke. n8 — 
Mont Prof. Dr. Chrn.: Das Behnt- u. Bodenzinsrecht in Bayern. gr. 80. (VI, 136 S.) St., 


. Ente. 
Müller, Heinr.: An das Volk in Oeſterreich. gr. 80. (19 S.) Wien, J. Dietl. — 50 
Neiſſer, Dr. Karl: Zur Geſchichte des § 14 des Grundgeſetzes üb. die Reichsvertretung vom 21. 
XII. 1867. Verhandlungen im Reichsrath u. andere Materialien. gr. 80. VII, 216 S.) Wien, 
Manz. n 3.60 
Nienholdt, polizei⸗Aſſeſſ. a. D. Rechtsanw. Dr. Alb.: Das Vereins- u. Verſammlungsrecht. König 
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ſächſ. Geſetze vom 22. XI. 1850 u. 21. VI. 1898 nebſt Ausführungsverordng. vom 23. XI. 1850. 
4. Aufl. Mit ausführl. Sachregiſter. 80. (VI, 76 S.) L., Roßberg. Geb. in Leinw. 1.80 
Schauer, Sektionsr. Dr. Hugo: Die Civilprozeſsordnung u. Jurisdictionsnorm vom 1. VIII. 
1895 ſammt Einführungsgeſetzen u. den in Geltung verbliebenen bezüglichen Geſetzen u. Ber- 


ordnungen. 3. Aufl. 80. (XVI, 966 S.) Wien, Manz. n 6 — 
Schwann's Hand⸗Ausgaben deutſcher u. preußiſcher Geſetze. Nr. 6 u. 8. 80. Düſſeldorf, L. 
Schwann. Kart. n 3 — 
6. Dronte, Amtsricht, Ernſt: Das Reichsgeſetz üb. die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar⸗ 
keit vom 17. V. 1898. Mit Anmerkgn. u. Regiſter. (VI, 228 S.) n 2 —. — 8. Grotefend, Geh. Reg.⸗R. 


G. A.: Geſetz üb. das Auswanderungsweſen vom 9. VI. 1897, nebſt den ergangenen Ausführungsbe⸗ 
ſtimmungen hrsg. (IV, 84 S.) n 1 — 
Schwartz, E.: Preußiſche Verfaſſungsurkunde, f: Bibliothek in Wiſſ. 1. 
Seidl, J. Der Jude des 19. Jahrh. od. warum find wir antiſemitiſch? 80. (IV, 115 S.) Graz, 
Styria. n— 70 
Statiſtik des Deutſchen Reichs. Hrsg. vom kaiſerl. ſtatiſt. Amt. Neue Folge, 115. Bd. Imp. 40. 
B., Puttkammer & Mühlbrecht. 
115. Berufs- u. Gewerbezählung vom 24. VI. 1895. Gewerbe⸗Statiſtik der Bundesſtaaten. 2. THL (X, 
390 S.) n5 — 
7 österreichische. Hrsg. v. der k. k. statist. Central-Commission. 51. Bd. 2. Hft, Imp. 4. 
Wien, C. Gerold's Sohn in Komm. 
2. Statistik der Sparcassen f. d. J. 1896. (II, XLIII, 65 S.) n 3.40. 


Stölzel, Adf.: Schulung f. die eiviliſtiſche Praxis. 2. Thl. (Zur Lehre v. der Eventualaufrechng.) 


2. Aufl. gr. 8%. (XXVIII, 395 S.) B., F. Vahlen. n 8 —; geb. un 9 — 
Stooss, Prof. Dr. Carl: Chirurgische Operation u. ärztliche Behandlung. Eine strafrechtl. 
Studie. gr. 8°, (VII, 130 S.) B., O. Liebmann. n 2.60 


Stubenrauch, weil. Dr. Mor. v.: Commentar zum öſterreichiſchen allgemeinen bürgerlichen Ge- 
ſetzbuche. 7. Aufl. von DD. Hofr. Max Schuſter v. Bonnott u. Sekt.⸗R. Karl Schreiber, unter 
Mitwirkg. v. Miniſt.⸗Vice⸗Sekr. Dr. Arnold Krasny. 1. Bd. gr. 80. (XIV, 1109 S.) Wien, Manz. 

| n 14 —; geb. n 16.40 

Ude, Amtsricht. Dr. E.: Das Recht im Handel, im Gewerbe u. Verkehr. Ein Handbuch f. Kauf⸗ 
leute u. Gewerbetreibende. 2. Aufl. (In 12 Lfgn.) 80. 1. Lig. (S. 1—48.) Braunſchweig, 
J. H. Meyer. i n — 30 

Wanninger, Dr. Frz. X.: Die Abänderungen des Eisenbahnfrachtrechtes durch das neue 


Handelsgesetzbuch. gr. 8°. (IV, 82 S.) Passau, (M. Waldbauer). n 1.50 
Be f. Tunis. Aus: „Deutſches Handels-Archiv“.] gr. 40. (31 S.) B., E. S. Mittler & 
Sohn. n — 80 


ö “Binder, J.: Die Korrealobligationen im römischen u. im heutigen Recht. L., A. Deichert Nachf. 9 — 
Bloch: Die Einwirkung der Schweinesperre in Oberschlesien auf die Ernährungsverhältnisse der 
B Industriearbeiter. Breslau, Preuss & Jünger. — 60 
Tandenberg: Die preussische Verfassung u. die Verfassung des Deutschen Reichs in ihrer Entwick- 
K lung dargestellt. Köln, M. Du Mont-Schauberg. — 60 
Fl rth, P.: Wie rettet man das Kleingewerbe vom Untergange? Vortrag. B., eher: = — 30 
Bann, 5 Anregungen f. das neue zürcherische Notariats-Gesetz. Zürich, Art. Institut 
8 Füssli. — 80 
„Goldstein, F.: Urchristentum u. Sozialdemokratie. B., Puttkammer & Mühlbrecht. 1.60 
ampfmeyer, P.: Mehr Macht. Kritische Streiflichter auf das Erfurter Programm der deutschen 
Socialdemokratie. B., Verlag der Socialist. Monatshefte. — 50 
1 1 5 ps „neue bürgerliche“ in fröhlichen Versen. I. Buch. Allgemeiner Thl. B., H. W. 
- er. 1— 
Andemann, M.: Die auf die Errichtung u. den Geschäftsbetrieb v. Versicherungsgesellschaften u. 
Versicherungsanstalten bezüglichen gesetzlichen u. verordnungsmässigen Bestimmungen des 
*y Königr. Bayern. Landshut, N. J. Kummer. Kart. 1.20 
ayer, E.: Deutsche u. französische Verfassungsgeschichte vom 9. bis zum 14. Jahrh. 2 Bde. L., 
„Mee Deichert Nachf. ca. 23 — 
Schaft H.: Karl Georg v. Wächter. Rede. L., A. Deichert Nachf. — 75 
wart = 2 85 ER Hohe Politik. Kritische Randbemerkgn. zum internationalen Leben der Gegen- 
„Sohle B., H. Walther. 1— 
Ericka Kirchengesetzgebung unter Moritz v. Sachsen 1544—1549 u. Georg v. Anhalt. L., 
4 2 achf. 3.60 
ser, G.: Die Zukunft des Socialismus. Dresden, O. V. Böhmert. 6— 
„Was 5, 0.: Schlaglichter auf das Mittelmeer. B., E. S. Mittler & Sohn. ca. 2— 
wa nun? Mahnruf eines Schwarzgelben. L., F. Fleischer, Verl. — 35 
‚wellstein, G.: Das Reichsgesetz üb. die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. B., H. 
W. Müller. Kart, ca. 4 — 
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... NE BB, BUFOHDDEE 1808: 


4. Heilwiſſenſchaft, Tierheilkunde. 


Beck, Dr. $: Des Grafen Leo Tolſtoi Kreuzerſonate vom Standpunkte des Irrenarztes. Neue 
[Tite] Ausg. 80. (50 S.) L. (1890), H. . Th. Dieter. n — 60 
Beiträge zur Augenheilkunde, in Gemeinschaft m. Proff. DD. E. Fuchs, O. Haab, A. Vossius 
hrsg. v. Prof. Dr. R. Deutschmann. 34. Hft. gr. 80. (52 S. m. 1 Taf.) Hamburg, L. Voss. 
12 
Bilz, F. E. Das neue Naturheilverfahren. Lehr- u. Nachſchlagebuch der naturgemäßen Heil- 
weiſe u. Geſundheitspflege. 75. Aufl. Jubiläums⸗Ausg. Mit Abbildgn., Taf., Portr. u. 6 
bunten zerlegbaren Modellen üb. den Bau des menſchl. Körpers u. ſeiner Organe. Nebſt 
Gratisbeigabe: Wie ſchafft man beſſere Zeiten? Die einzig mögl. Löſg. der ſozialen Frage, 
wie fie das Naturgeſetz lehrt. gr. 80. (IV, 1943 u. VIII, 167 S.) L., F. E. Bilz. 
Geb. in Leinw. u. geh. 12.50 
Broſin, Dr. Fr.: Ein Ideal der Frauenwelt. Beiträge zur Bekleidungsfrage. 2. Aufl. gr. 80. 
(37 S. m. Abbildgn. u. 4 Taf.) Dresden, O. V. Böhmert. n 1 — 
Centralblatt, dermatologisches. Internationale Rundschau auf dem Gebiete der Haut- u. Ge- 
schlechtskrankheiten. Hrsg. v. Dr. Max Joseph. 2. Jahrg. Oetbr. 1898 —8Septbr. 1899. 12 
Nrn. gr. 8°. (Nr. 1. 32 8.) L., Veit & Co. bar n 10 — 
Chirurgie, deutsche. Begründet v. Th. Billroth u. A. Luecke. Hrsg. von E. v. Bergmann u. 
P. v. Bruns. 40. Lig. gr. 80. St., F. Enke. A 
40. Wagner, Prof. W., u. P. Stolper, DD.: Die Verletzungen der Wirbelsäule u. des Rücken- 
marks. (XXXII, 564 S. m. 232 Abbildgn.) n 20 — 
Cohn, Prof. Dr. Herm.: Tafel zur Prüfung der Sehleistung u. Sehschärfe der Schulkinder, Sol- 
daten, Seeleute u. Bahnbeamten. 6. Aufl. m. bewegl. Scheibe. Mit Text. klein 40. (7 S.) 


Breslau, Priebatsch. bar n1— 
— Täfelchen zur Prüfung der Sehleistung u. Sehschärfe. 7. f. Massenuntersuchgn. verein- 
fachte Aufl. Mit Text. klein 40. (7 S.) Ebd. bar n — 25 
Deseniss, Paul: Zur Frage der gutartigen (hypertrophischen) Pylorusstenose. Diss. gr. 80. 

(28 S.) Tübingen, F. Pietzcker. bar nn — 70 
Dornblüth, Dr. Otto: Über die Behandlung der Syphilis. Aus: „Aerztl. Monatschr.“] gr. 80. 
(10 S.) L., H. Hartung & Sohn. n— 50 


Fasano, Dr. A.: Die Sozojodolsalze u. ihre Anwendung auf medizinischem u. chirurgischem 
Gebiete. Aus: „Aerztl. Monatschr.“) gr. 80. (13 S.) L., H. Hartung & Sohn. n— 50 
Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen. Hrsg. v. DD. Deycke u. Albers-Schön- 
berg. 2. Bd. 6 Hfte. hoch 4°. (1. Hft. 50 S. m. 3 Taf.) -Hamburg, L. Gräfe & ee J 
bar n 30 — © 


Fröhner, Prof. Dr. Eug.: Compendium der speciellen Chirurgie f. Thierärzte. gr. 8°. (XII, 
324 S.) St., F. Enke. n 6 —; geb. in Leinw. n 7 — 


Granier, Bez.⸗Phyſ. San.⸗R. Dr.: Lehrbuch f. Heilgehilfen u. Maſſöre. gr. 80. (IV, 145 S. m. 
Abbildgn.) Nebſt Beilage: Piſtor, Geh. Ob.⸗Med.⸗R. vortrag. Rat: Die Behandlung Verun⸗ 
glückter bis zur Ankunft des Arztes. Anweiſung f. Nichtärzte zur erſten Hilfeleiſtg. gr. Fol. 
(1 Blatt m. 10 Abbildgn.) B., R. Schoetz. Geb. in Leinw. 4 — 

Grauenhorſt, Erna: Päppel⸗Katechismus. Ein Lehrbuch f. Mütter u. Kinderpflegerinnen, welche 

2 e. junges Kind künſtlich zu ernähren haben. 80. (116 S.) B., Verlag des Fröbel-Oberlin⸗ 

Vereins. n — 80 

Hoffa, Prof. Dr. A.: Kinesiotherapie. [Aus: „Lehrb. d. allg. Therapie“.] gr. Sb. (III u. S. 456— 
514.) Wien, Urban & Schwarzenberg. n 1.60 

Hueppe, Ferd.: Handbuch der Hygiene. gr. S. (XII, 664 S. m. 210 Abbildgn.) B., A.Hirsch- 


wald. n 13 — 
Koch, Hans: Ueber e. pathologisch- anatomisch bemerkenswerten Fall v. Carcinoma ventri- 
euli. Diss. gr. 80. (17 S. m. 1 Taf.) Tübingen, F. Pietzcker. bar un — 70 


Krafft-Ebing, R. v.: Arbeiten aus dem Gesammtgebiet der Psychiatrie u. Neuropathologie.“ 
3. Hft. gr. 8%. (V, 245 8.) L., J. A. Barth. n 4.50; geb. in Leinw. bar n 5.50 
Krauß, Prof. Thdr.: Grundzüge der electro-homöopathiſchen Thierheilkunde. III. Thl. Die Krank⸗ 
heiten der Hunde u. Katzen u. deren Heilg. m. den Mattei'ſchen Mitteln. 120. (43 S.) L., 
W. Friedrich. nl— 
Laquer, Dr. Leop.: Allgemeine Elektrotherapie. Aus: „Lehrb. d. allg. Therapie“.] gr. 8°. 
(IV u. S. 515—636.) Wien, Urban & Schwarzenberg. n 3.20 
Liebe, Dr. Geo.: Volksheilstätten f. Lungenkranke. Aus: „Aerztl. Monatschr.“) gr. 8. (7 8.) 
L., H. Hartung & Sohn. n — 50 
Medizinal-Kalender u. Recept-Taschenbuch, Berliner, f. praktische Aerzte. 1899. 16%. 
(XIV, 316, XXXII S. u. Tagebuch.) B., Urban & Schwarzenberg. Geb. in Leinw. bar u 2.50 
Mitteilungen aus den hamburgischen Staatskrankenanstalten, hrsg. v. Dirt. Proff. DD, Len- 
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‚hartz, Rumpf, sowie den Ärzten der Anstalten unter Red. v. Prof. Dr. Rumpf. H.Bd.(Wissen- 
schaftlicher TI. der Jahrbücher der hamburg. Staatskrankenanstalten VI. Bd.) 1.Hft. gr. Sb. 
(64 8. m. 1 Taf.) Hamburg, L. Voss. n 2.50 
Möbius, P. J.: vermischte Aufsätze. (V. Hit. der neurolog. Beiträge.) gr. 80. (V, 173 S.) L., 
J. A. Barth. n 
Pathologie u. Therapie, specielle, hrsg. v. Hofr. Prof. Dr. Herm. Nothnagel. XII. Bd., II. Thl., 
2. Abth. gr. 8%. Wien, A. Hölder. 
II, 2. Hitzig, Geh. Med.-R. Prof. Dr. E.: Der Schwindel (Vertigo). (V, 101 S.) Subskr.-Pr. n 1,90; 
Einzelpr. n 2.20. 
——— dasselbe. XV. Bd., I. Thl., II. Abth. gr. 8%. Ebd. 
1,2. Vierordt, Prof. Dr. Herm.: Die angeborenen Herzkrankheiten. Mit 25 Abbildgn. (VI, 225 S.) 
Subskr.-Pr. n 4.60; Einzelpr. n 5.40. 
Samuel, Prof. Dr. S.: Medicinische Secten. [Aus: „Lehrb. d. allg. Therapie“.) gr. 80. (III u. 
S. 697—738.) Wien, Urban & Schwarzenberg. n 1.20 
—— Allgemeine Therapie der Störungen des Localkreislaufes, der Localernährung u. der 
Eigenwärme. [Aus: „Lehrb. d. allg. Therapie“.] gr. 8°. (III, 122 8.) Ebd. n 3.20 
Sanitäts-Berieht üb. die königl. preussische Armee, das XII. (königl. sächsische) u. das 
XIII. (königl. württembergische) Armeekorps f. den Berichtszeitraum vom J. IV. 1894 bis 
30. IX. 1896. Bearb. v. der Medizinal-Abtheilg. des königl. preuss. Kriegsministeriums. 
Mit 28 Karten, 1 Taf. (graph. Darstellg.) u. e. Grundriss der Feuer-Latrine zu Potsdam- 
Nedlitz. gr. 40. (VI, 256 u. 271 S.) B., E. S. Mittler & Sohn. n 15.40 
Schnitzler, Jos.: Über Osteomalacie unter Mitteilung e. durch Kaiserschnitt u. Kastration 
behandelten Falles der Tübinger Frauenklinik. Diss. gr. 80. (35 8.) e . 
ar un — 
Veterinär⸗Sanitäts⸗Bericht, ſtatiſtiſcher, üb. die preußiſche Armee f. d. Rapportj. 1897. gr. 40. 
(IV, 188 S. m. graph. Fig.) B., E. S. Mittler & Sohn. ni 
Zeitschrift, allgemeine, f. Psychiatrie u. psychisch-gerichtliche Medicin, hrsg. durch H. 
Laehr. 55. Bd. Literaturheft. gr. 8%. B., G. Reimer. 
en ub. die psychiatrische Literatur im J. 1897, red. v. Ob.-Med.-R. Prof. F. Schuchardt. (253 S.) 
n — 
Ziehen, Prof. Dr. Th.: Psychotherapie. [Aus: „Lehrb. d. allg. Therapie“.] gr. 80. (III u. S. 
637— 696.) Wien, Urban & Schwarzenberg. n 1.60 


„Abel, R.: Ueber einfache Hülfsmittel zur Ausführung bakteriologischer Untersuchungen in der 
ärztlichen Praxis, Würzburg, A. Stuber’s Verl. — 50 
*Büngner, O. v.: Das Landkrankenhaus zu Hanau. L., F. C. W. Vogel. 1— 
Debus: Der ärztliche Nothstand u. die Mittel zu seiner Abhülfe. L., Krüger & Co. 1.20 
„Grützner, P.: Zum Andenken an Rudolf Heidenhain. Bonn, E. Strauss. 1.20 
Hellin, D.: Anleitung zum Chloroformieren. L., F. C. W. Vogel. — 75 
*— Das Careinom. Ebd. 1 — 
Hering, F. J.: Die Heilkraft des Geistes. Zürich, R. Weber. — 80 
Huter: Die neueste Heilwissenschaft.. Detmold, Huter's Selbstverl. Geb. 6 — 
Landerer, A.: Die Behandlung der Tuberkulose mit Zimmtsäure. L., F. C. W. Vogel. 12 — 
„Oesch, A.: Was können wir ohne Schnecke hören? Basel, B. Schwabe. 4 — 
EPEN, A.: Temperenz-Anstalten u. Volksheilstätten f. Nervenkranke. Würzburg, A. Stuber's 
Verl. ca. — 60 
. H.: Wie du dein Kind pflegen u. erziehen sollst. L., M. Hesse. 1.20 
«yi manns, H.: 100 Jahre Chirurgie. L., F. C. W. Vogel. 1— 
ichmann, R.: Lebensregeln f, Neurastheniker, B., O. Salle. 1— 


5. Naturwiſſenſchaften, Mathematik, 


Aeta, nova. E. s. l Abhandlung." der Baleer), ee aa deutschen Akademie der Natur- 
~ forscher. 71. Bd. Nn n unge mann in Komm. 
8. Loewy, Dr, Alfr.; Ueber linsen Formen W. „ ren Variablen, Habilitations- 
schrift. (S. 377—446.) n4 —. — 9. Hammer, E.: Vergleichung einiger Abbildungen e. kleinen 
Era der ellipsoidischen Erdoberfläche (Karte v. S.W.-Deutschland). (S. 447—470 m. 2 Fig.) n 1.50. 
©, Dr. E.: Naturwissenschaftliche Plaudereien. 2. Aufl. 8°. (VIII, 322 S.) B., G. Reimer. 
„ ; n 3.60; geb. in Leinw. nn 4.50 
Ze 15 on t: Uber die zunehmende Bedeutung der anorganischen Chemie. Vortrag. [Aus: 
ai Ai r. f. anorgan. Chemie“.] gr. 8°. (17 S.) Hamburg, L. Voss. n — 60 
36 ericht üb. die Fortschritte der Chemie u. verwandter Theile anderer Wissenschaften. 
i 440) et V. J. Liebig u. H. Kopp, hrsg. v. F. Fittica. Für 1892, 3. Hft. gr. 80. (S. 961— 
aaka Braunschweig, F. Vieweg & Sohn. n 12 — 
Köll T, F.: Höhere Analysis, s.: Sammlung in Wiss. 1. 
0 385 9 Beiträge zur Kenntnis des Hämatins u. seiner Spaltungsprodukte. Diss. gr. 80. 
32 S.) T übingen, F. Pietzcker. bar nn — 70 
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Lassar-Cohn, Prof. Dr.: Die Chemie im täglichen Leben. Gemeinverständliche Vorträge. 3. 
Aufl. 80. (VII, 317 S. m. 21 Abbildgn.) Hamburg, L. Voss. Geb. in Leinw. n 4 — 
Naumann, Carl Frdr.: Elemente der Mineralogie, begründet v. N. 13. Aufl. v. Prof. Geh. Bergr. 
Dr. Ferd. Zirkel. Mit 1003 Fig. im Text. 2. Hälfte: Specieller Thl. gr. 8d. (XI u. S. 385— 


798.) L., W. Engelmann. n 7 — (Kplt.: n 14 —; geb. n 17 —) 
Rosenberger, Prof, Dr. Ferd.: Die moderne Kütwicklung der elektrischen Prineipien. 5 Vor- 
> träge. gr. 80. (V, 170 8.) L., J. A. Barth. n 3 — 


Simon, M.: Analytische Geometrie d. Raumes, s.: Sammlung in Wiss. 1. 

Solereder, Priv.-Doc. Kust. Dr. Hans: Systematische Anatomie der Dicotyledonen. (In4Lfgn.) 
1. Lig. gr. 80. (IV u. S. 1—240 m. Abbildgn.) St., F. Enke. n 9 — 

Velzen, Dr. H. Thoder van: Die zwei Grundprobleme der Zoologie. I. Der Ursprung ker. Kör- 
per. II. Der Instinkt der Tiere. Aus dem Niederländ. vom Verf. gr. 8%. (VII, 106 8.) I. 


H. Haacke. n 2.40 
Weiler, Prof. W.: Wörterbuch derElektrieität u. des Magnetismus. Mit 816 Abbildgn. 755 80, 
(IV, 632 S.) L., M. Schäfer. n 12 —; geb. n 13.50 


Wien, W.: Ueber die Fragen, welche die translatorische Bewegung des Lichtäthers lei! 
(Referat.) gr. 80. (XVIII S.) L., J. A. Barth. 

Zimmermann, Dr. W. F. A.: Wunder der Urwelt. Eine populäre Darſtellg. der Geſchichte der 

Schöpfg. u. des Urzuſtandes der Erde. 34. Aufl. v. Dr. S. Kaliſcher. Mit mehr als 300 Ab- 

bildgn. (In 14 Lan.) 1. Lfg. gr. 80. (S. 1—48.) B., F. Dümmler's Verl. n — 50 


*Cohen, E.: Über das Meteoreisen v. Morradal bei Grjotli zwischen Skiaker u. Stryn, Norwegen. 
Christiania, J. Dybwad. 

*Schiötz, O. E.: Einige Bemerkungen über die Schlüsse, welche man aus den durch Ballone ausge- 
führten Beobachtungen über die Luftelektrieität ziehen kann. C 'hristiania, J. Dybwad. 
— Über das Spectrum der Kathodenstrahlen. Ebd 

niet S.: Gesammelte botanische Mitteilungen. 2 Bde. B., Gebr. Borntraeger. 25 — 

Wernicke, A.: Die mathematisch-naturwissenschaftliche Forschung i in ihr er Stellung zum modernen 
Humanismus. B., O. Salle. 1 — 


6. Philoſophie, Theoſophie. 
Achelis, Th.: Ethik, f.: Sammlung in Wifi. 1. 
Beiträge zur Ästhetik. Hrsg. v. Thdr. Lipps u. Rich. Maria Werner. VI. gr. 8d. Hamburg, 
L. Voss. 
VI. Lipps, Thdr.: Komik u. Humor. Eine psychologisch-ästhet. Untersuchg. (VIII, 264 S.) n6 — 
Besant, Annie: Im Vorhof. 5 Vorträge. Aus dem Engl. 120. (VII, 142 8.) L., Th. Grieben. 
n 1.80; geb. n 2.50 
—— Die uralte Weisheit. Eine kurzgefasste Darstellg. der Lehren der Theosophie. Deutsch 
v. Ludw. Deinhard. 120. (XV, 331 S. m. 1 Taf.) Ebd. n 4 —; geb. n 5 — 
Bibliothek esoterischer Schriften. V. Bd. 8°. L., W. Friedrich. ni— 
V. Leiningen-Billigheim, Carl Graf zu: Was ist Mystik? ey [Titel-JAusg.) (127 S.) 448853 
Collins, Mabel: Grüne Blätter. Aus dem Engl. 120. (29 S.) L., Th. Grieben. n — 60; 
geb. n 1 — 
— Licht auf den Weg. Eine Schrift zum Frommen derer, welche, unbekannt = des Morge en⸗ 
landes Weisheit, unter deren Einfluß A treten begehren. Aus dem Engl. 3. Aufl., m. An⸗ 
merkgn. u. Erläutergn. 120. (96 S.) E nl. 20; geb. n 2.20 
Dimitroff, Athanas: Die as ER der Ethik J. G. Fichte’s, aus ihrem Ge- 
samteharakter entwickelt. Diss. gr. 80. (VII, 187 S.) Jena, (F. Strobel). n2 — 
Goldschmidt, Dr. Ludw.: Kant u. Helmholtz. Populärwissenschaftliche Studie. gr. 80. Nys, 
135 S.) Hamburg, L. Voss. n5— 
Leadbeater, C. W.: Die Depachan⸗ Ebene. Ihre Charakteriſtik u. ihre Bewohner. Aus dem 
Engl. 120. (VII, 91 S.) L., Th. Grieben. n 1.20; geb. n 1.80 
Nikoltsehoff, Wassil: Das Problem des Bösen bei Fichte. Diss. gr. 80. (83 S.) Jena, (F. 
Strobel). n 1.6 
1 Ponteek, Wilh.: Die Religion der Schönheit. Ihr Fundament. gr. 8°. (96 S.) 2 H. 
Haacke — 
Unger, Frz.: Die Magie des Traumes als Unsterblichkeitsbeweis. Nebst e. Vorwort: Okkultis- 
mus u. Sozialismus v. Dr. Carl du Prel. 2. Aufl. gr. 80. (8 S.) Münster, F. C. Mickl. n— 35 


*Bruno’s, G., eroici furori od. Zwiegespräche v. Helden u. Schwärmer. Uebers. u. erläutert v. L. 
Kuhlenbeck. L., W. Friedrich. 6 — 


*Eisler: Zur ethischen Bewegung. Der Wag zum Frieden. L., O. Wigand. 1.50 
*Philosophie, e., f. das XX. Jahrh. B., C. Skopnik. 3— 
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7. Erziehung, Unterricht (Fremdſprachl. Unterricht ſ. 8). 


Amſel: Kurzſchrift, f: Sammlung in Wijf. 1. 
Bach, Egon: Allgemeines Taschen-Liederbuch f. Stenographen des Einigungssystems Stolze- 
Schrey. 2. Aufl. 16%. (XXXI, 260 S.) Eisenach. Leipzig, J. H. Robolsky in Komm. n— 75 
Bötticher, Ghold., u. Karl Kinzel, Profi. DD.: Geſchichte der deutſchen Litteratur, m. e. Abriß 
der Geſchichte der deutſchen Sprache u. Metrik. (Anh. zu den Denkmälern der älteren deut⸗ 
jhen Litteratur. 3. Aufl. 80. XII, 178 S.) Halle, Buhh. des Waiſenhauſes. 
Geb. in Leinw. n 1.80 
Brettschneider, Gymn.-Prof. Harry: Hilfsbuch f. den Unterricht in der Geschichte f. die mitt- 
leren Klassen höherer Lehranstalten. II. u. III. TI. gr. Sb. Halle, Buchh. des e 
an 1 — 
II. Deutsche Geschichte bis zum Ausgang des Mittelalters (Lehraufgabe der Untertertia). (VI, 92 S.) 
— III. Deutsche, insbes. brandenburgisch-preussische Geschichte vom Ausgange des Mittelalters bis 
auf Friedrich d. Gr. (Lehraufgabe der Obertertia.) (86 S.) 
Cremer, Rett. E.: Anſchauungsunterricht u. Heimatkunde in den vier Jahreszeiten. Sprachſtoffe 
u. Lehrproben f. das 2. u. 3. Schulj. 2—4. Hft. gr. 8b. Düſſeldorf, L. Schwann. 
2. Der Sommer. (IV, 77 S.) n — 80. — 3. Der Herbſt. (III, 64 S.) n — 70. — 4. Der Winter. (II, 
70 S.) n — 70. 
Dörries, Paſt. Bernh.: Der kleine Katechismus D. Martin Luthers, ausgelegt. 8%. (134 S.) 
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. n — 50; geb. un — 70 


Gerhart, Gewerbesch.-Prof.E.: Vorlagenwerk f. Wüsche-Schnittzeichnen f. Schule u. Haus. Imp. 


Fol. (7 lith. Taf. m. 1 Bl. Text in gr. Fol.) Reichenberg, P. Sollors. ; 12 
Graeſer's Schulausgaben claſſiſcher Werke. Hrsg. v. Prof. J. Neubauer. 52—56. Hft. gr. 80. 
Wien, C. Graeſer. à n — 50 
52. Uhland, Ludw.: Ludwig der Baier. Schauſpiel. Mit Einleitg. u. Anmerkgn. v. Gymn.⸗Prof. Dr. 
Frz. Proſch. (XVII, 60 S.) — 53. Uh land's Gedichte. Auswahl in chronolog. Folge m. Einleitg. u. 
Anmerkgn. v. Gymn.⸗Prof. Dr. Karl Fuchs. (XVI, 76 S.) — 54—56. Mager, Oberrealſch.⸗Prof. Mdf.: 
a Dichter des XIX. Jahrh. Ausgewählt, m. biograph. Notizen u. Anmerkgn. verſehen v. M. 
Haul, übgsſch.⸗Lehr. Sem.⸗Lehr. Frz. Das Rechnen der Kleinen. Ausführliche Anleitg. f. Lehr⸗ 
amtszöglinge u. angeh. Elementarlehrer m. beſond. Berückſicht. des Zerlegens u. der Posner⸗ 
Langer'ſchen Rechenſtäbchen. gr. 80. (VIII. 195 S.) Reichenberg, P. Sollors. n 3 — 
Herder, Joh. Gfx.: Abhandlungen. Ausgewählt u. f. den Schulgebrauch hrsg. v. Gymn.⸗Prof. 
Dr. Ernſt Naumann. 1. Bdn. 120. (125 S.) L., G. Freytag. Kart. n — 


Hiemeſch, Karl Heinr., u. Mich. Teutſch: Rechenbuch f. die Mittelſtufe der Volksſchulen, ſowie 


f. die untern Klaſſen der Bürgerſchulen. 1. u. 2. Hft. gr. 80. Kronſtadt, H. Zeidner. n — 70 
1. Unbenannte, einfach u. mehrfach benannte Zahlen im unbegrenzten Zahlenraum. (Il, 47 S.) n — 40. 
— 2. Bruchrechnung. (II, 35 S.) n — 30. 
Jahresbericht, pädagogiſcher, v. 1897. Bearb. u. hrsg. v. Schulinſp. Heinr. Scherer. 50. Jahrg. 
gr. 80. (XII, 555 u. 455 S. L., F. Brandſtetter. n 10 — 
Jensch, H., u. W. Hackmann, Lehrer: Leitfaden zur gründlichen Erlernung der vereinfachten 
deutschen Stenographie (Einigungssystem Stolze-Schrey). 8d. (VI, 66 S.) Dee L. 
Schwann. n 


Kabiſch, Sem.⸗Oberlehr. Lie. Rich. Die Evangelien des chriſtlichen Kirchenjahrs, f. Volksſchul⸗ 


lehrer, Präparanden u. Seminariſten ſchulmäßig erläutert. gr. 80. (VI, 146 S.) Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht. n 1.80; geb. n 2.20 


Küffner, Ed., u. Alois J. Ruckert: Rechenbuch f. die Volksſchule, unter Mitwirkg. erfahrener 


$i 
Ri: 


Schulmänner. Ausg. A. Löſungen zu den Schüler⸗Hftn. 5, 6 u. 7. 80. (40 S.) Würzburg, 
F. X. Bucher. i ; n — 50 
— — daſſelbe. Ausg. B. Löſungen zu den Schülerhftn. 3 u. 4. 80. (30 S.) Ebd. n — 40 
Lohmeyer, K., u. A. Thomas: Hilfsbuc f. den Unterricht in der Geſchichte f. die mittleren 
laſſen höherer Lehranſtalten. 1. Tl. Deutſche Geſchichte bis zum Ausgang des Mittelalters. 
(Für die Untertertia.) 3. Aufl. v. Realgymn.⸗Prof. Emil Knaake u. Prof. Dr. K. Lohmeyer. gr. 80. 
(Iv, 89 S.) Halle, Buhh. des Waiſenhauſes. „n1 :; geb. nn 1.30 
Nohl, Clem. Neue Beiträge zur Schulreform. gr. 80. (III, 96 S.) Eſſen, G. D. Baeheter. 


nl. 
Salow, Gymn.⸗Lehr. Wilh.: Mecklenburgiſche Geſchichte 5 Gebrauche in höheren Schulen. Mit 
e. (farb.) Geſchichtskarte u. 2 Wappen. 80. (70 S.) L., R. Voigtländer. n — 60 
Sammlung der bedeutendſten pädagogischen Schriften aus alter u. neuer Zeit. Hrsg. v. DD. 
Neg.- u. Schulr. J. Ganſen, Stadtpfr. geiſtl. Rat A. Keller, Geh. Reg.⸗ u. Schulr. Bernh. Schulz. 
13. Bd. 80. Paderborn, F. Schöningh. 
13. Wimpheling's, Jat., pädagogiſche Schriften, überſ., erläutert u. m. e. Einleitg. verſehen v. Reg.⸗ 
u. Schulr. Jof. Freundgen. Neue [Titel⸗JAusg. (573 S.) (1892.) n 3.20. 
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Sammlung pädagogischer Vorträge. Hrsg. v. Wilh. Meyer-Markau. XI. Bd. 7. u. 8. Hft. 
gr. 80. Bonn, F. Soennecken. ! 
7. Stoffel, Sem.-Lehr. J.: Das Volksschullesebuch. (24 S.) n —50. — 8. Strewe, Lehr. Ad.: 
Welche Stellung nehmen wir gegenüber der Einfügung des Handfertiekeitsunterrichts f. Knaben, 
sowie des Haushaltungsunterrichts f. Mädchen in den Lehrplan der Volksschule ein? (32 8.) — 60. 
Schmitt, Lehr. P.: Die Behandlung der Satzlehre in der Volksſchule. 2. Aufl. 80. (71 S.) L., 
R. Voigtländer. n — 75 
Sehulte-Tigges, Gymn.-Oberlehr. Aug.: Philosophische Propädeutik auf natur wissenschaft- 
licher Grundlage f. höhere Lehranstalten u. zum Selbstunterricht. 1. TI. Methodenlehre. 
. 80. (VIII. 80 S.) B., G. Reimer. n 1.20 
Schultz, Gymm⸗Dir. Dr. Ferd.: Lehrbuch der Geſchichte f. die Mittelklaſſen v. Gymnaſien u. Real- 
gymnaſien u. f. Realſchulen. gr. 80. (VII, 284 S.) Dresden, L. Ehlermann. n 2.80; 
geb. in Halbldr. n 3.40 
Schulze, Otto: Einfachste Stenographie auf wissenschaftlicher, physiologischer Grundlage. 
Nur 14 Zeichen, bequem in 1 Stunde zu erlernen! Für jedermann leicht fasslich, ohne An- 
leitg. e. Lehrers. gr. 8°. (4 S.) Nürnberg, (F. Korn). — 
Seidel, Sem.⸗Oberlehr. O. M.: Ergebniſſe u. Präparationen f. den Unterricht in der Naturkunde. 
Ein Hilfsbuch f. Lehrer. 8. Hft. Mit e. Inhaltsüberſicht üb. alle 8 Hfte. u. e. Sachregiſter. 
gr. 80. (IV, 363 S.) L., F. Brandſtetter. n 4.60 
Seldner, Prof. Dr. K.: Die grossh. höhere Bürgerschule, seit 1896 Realschule, zu Eberbach 
am Neckar von 1832—1896. Aus den Akten zusammengestellt. Progr. gr. 8d. (588.) Eber- 


bach, (F. Ramann Nachf.). 8 bar n — 50 
Shakeſpeare, William: Heinrich IV. 1. Tl. Für den Schulgebrauch hrsg. v. Dr. Frdr. Ulrich. 
120. (128 S.) L., G. Freytag. Kart. n 60 


Siebert, Oberlehr. Dr.: Grundriß der Phyſik. Ein Hülfsbuch f. den Unterricht an höheren Lehr⸗ 
anſtalten, insbeſondere f. den Gebrauch am königl. Kadettenkorps. gr. 80. (V, 225 S. m. 207 
Abbildgn.) B., E. S. Mittler & Sohn. n 3 —: geb. in Halbldr. un 3.50 

Studienkalender f. katholiſche Töchter höherer Lehranſtalten, Penſionate etc. f. d. J. 1899. 
Hrsg. v. E. M. Hamann. 1. Jahrg. gr. 160. (146 S. m. Titelbild.) St., J. Roth. 

Geb. in Reinw. n — 50 
. Carl: Notenfibel f. den Geſangunterricht in Schulen. gr. 80. (16 S.) Frankfurt a/ M., 
M. Dieſterweg. n — 15 

— Die Praxis des Schulgeſangs. gr. 8%. (44 S.) Ebd. í $ n — 60 

Thomaſchky, Realſch.⸗Oberlehr. Dr. Paul: Schulgeographie f. höhere Lehranſtalten. Mit Fig. u. 
Darſtellgn. im Text. Oberſtufe. gr. 8%. (182 S.) L., Dürr'ſche Buchh. Kart. n 1.60 


Volksſchule, evangeliſche. (Deutſche Lehrerzeitg.) Hrsg. v. dem Vorſtand des deutſchen evan⸗ 


gel. Schulkongreſſes. Schriftleitung: Lehr. Alb. Liepe. 11. Jahrg. Oktbr.— Dezbr. 1898. 26 
Nrn. gr. 80. (Nr. 1—3. 24 S.) B., Buhh. der Deutſchen Lehrerzeitung. bar n 1.50 
Wächter, Mädchenſch.⸗ u. Sem.⸗Lehr. Chrn.: Methodiſcher Leitfaden f. den Unterricht in der Tier⸗ 
kunde. 4. Aufl. 1. Tl. Die Wirbeltiere. gr. 80. (X, 204 S. m. 194 Abbildgn.) Braunſchweig, 
F. Vieweg & Sohn. n2 —; geb. n 2.40 
Weſſely, Dr. Rud.: ie Abriß der deutſchen Grammatik f. die Mittelklaſſen höherer Lehr⸗ 
anſtalten. Zugleich Ergänzungsheft zu Hopf u. Paulſiek, deutſches Leſebuch, Mittelſtufe. 
gr. 80. (20 S.) B. E. S. Mittler & Sohn. p 2.50 
Wolkenhauer, Dr. W.: Landeskunde der freien Hanſeſtadt Bremen u. ihres Gebietes. Mit e. 
Karten⸗ u. Bilderanh. 3. Aufl. gr. 80. (40 S.) Breslau, F. Hirt. Kart. n — 40 
Wyß, Schulinſp. a. D. Frdr.: Handbuch der humanen Ethik f. Eltern u. Erzieher, wie auch f. 
Schüler der Oberſtufe der Volksſchule. 8%. (XV, 228 S.) Bern, Schmid & Francke. n 2 —; 


geb. n 2.60 
Ban, Lehrerin Adele: Hilfsbüchlein zur Heranbildung v. Lehrerinnen f. Sommerbewahranſtalten 
(Aile). gr. 80. (80 u. 23 ©.) Kronſtadt, H. Zeidner. n 1.50 


7a. Jugendſchriften. 


Jugend bücherei, farbig illuſtrirte. Nr. 21—23. gr. 80. L., E. Kempe. Geh. in Leinw. à 2 — 
21. Grabi, M.: Verrat und Treue. Erzählung aus den Freiheitskriegen f. die Jugend, u. andere Er⸗ 


zählungen. (III, 154 S. m. 6 Farbdr.) — 22. Grimm, Jac., u. Wilh. Grimm: Kinder⸗ u. Gaus- 


märchen. Für die Jugend geſammelt. Mit 12 feinen Farbdr.⸗Bildern. (IV, 250 S.) — 23. Brand- 
ſtädter, Herm. Hindurch zum Ziel. Erzählung f. die Jugend. Mit 6 Farbendr.⸗Bildern. (II, 154 S.) 
Khull, Ferd. Die Geſchichte des Skalden Egil Skallagrimsſon. Ein german. Dichterleben aus 
dem 10. Jahrh. Für die reifere Jugend dem Altisländ. nacherzählt. 2. [Titel- Aufl. gr. 80. 
(VI, 184 S.) Wien (1888), C. Be in Komm. n 
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Binder. Sammlung Sammlung heiterer Bilderbücher f. brave Kinder. 1. Sammlg. gr. 40. L., G. A. 
aufmann. 


1. Zähler, Jul.: Herr u. Frau 5 e Kinderſtreiche. Mit zahlreichen fein kolor. Bildern. 5. 
Aufl. (11. bis 16. Tauf.) (14 S.) Geb. n 1.60. 


Pfannſchmidt⸗Beutner, B. Mercator u. H. Groſchke: Schneeloden. BEN Groß u. 
Klein. gr. 80. (III, 16; 16, 16, 15, 15, 15, 16, 15, 16 u. 16 S.) B., M. Warneck. 


Geb. in Leinw. n 1. 50; auch gé 10 Hftn. àn — 10 


= NM 42. 20. Oktober 189. 


Pfeifer, Gymn.⸗Oberlehr. Wilh.: Lebensbilder aus der neueren Geſchichte. . (122 ©. m. Ab- 
bild gn.) Halle, Buchh. des Waiſenhauſes. n 1.50 
Pichler, Luiſe: Hiſtoriſche Erzählungen f. die Jugend. 17., 20. u. 25. Bd. 120. (Mit je 1 


Titelbild.) L., A. Oehmigke. Kart. à — 75 
17. Pfarrer u. Kriegsmann od. der Herr hat alles wohl gemacht. Erzählung aus der Zeit des 30jähr. 
Krieges. 3. Aufl. (98 S). — 20. Der Steinmetz v. Speyer. Erzählung aus der Zeit Kaiſer Heinrichs IV. 
— Ein Karlsſchüler. Erzählung aus der Zeit Friedrich Schillers. 3. Fe ar S.) — 25. Vater Friedi⸗ 
berts Haus. Erzählung aus dem deutſchen Freiheitskampfe. 3. 5 AA 

Spiegelbilder aus dem Leben u. der Geſchichte der Völker 4 f. die Jaa 39. u. 

40. Bd. 120. (Mit je 1 Titelbild.) L., A. Oehmigke. Kart. à — 75 
39. Pederzani⸗Weber, J.: Der Kinderkreuzzug. Erzählung f. die Jugend. (103 S.) — 40. Krie⸗ 
bitzſch, K. Ar Für in Stunden. Heiteres u. Ernſtes f. jung und alt. 2. Aufl. (104 ©.) 

— daſſelbe. 8. Bd. 120. Ebd. Kart. — 75 
8. Wiedemann, Oberlehr. Frz.: Unter 1 Eichen zur Zeit Karls des Großen. Erzählung f. 
die Jugend. 3. Aufl. (96 S. m. 1 Titelbild 

Weber's Bibliothek valerländiſcher hiſtoriſcher Erzählungen. Nr. 9 u. 10. 120. L., Th. Weber. 
9. Simſon, Arth. Eug.: Karls⸗Ruhe. Geſchichtlich Hiftor. Erzählg. (48 S.) n — 25. — 10. Simſon, 
Arth. Eug.: Die Zerſtörung Baden⸗Badens. Geſchichtliche Erzählg. (66 S.) n — 40. 

„Allerlei, lustiges, aus dem Spielwarenland. Bilderbuch m. bewegl. Figuren. St., F. Loewe. 1.60 

„Aufgepasst Bilderbuch m. bewegl. Figuren. St., F. Loewe. 1.60 


ne K.: Grundsätze u. Schemata f. den Rechenunterricht an höheren Lehranstalten. B., O. 

alle. ca. 1.20 

Decken, E. v. d.: Neue allerliebste Märchen f. kleine u. grosse Leute. St., E. Barth. Geb. 4 — 

*Marryat: Steuermann nr od. Der Schiffbruch des Pacific. Für d. Jugend bearb. v. A. Hermann. 
L., O. Spamer; Geb. 

“Matthias, Th.: Wörterbuch der deutschen Rechtschreibung. L., M. Hesse. 1.20 

*Menges, K., u. A. Steinbrenner: Gut Heil! Leichte Tonstücke, Sing- u. Tanzweisen zum Gebrauch 
beim Turn-Unterricht. Heidelberg, O. Petters. 3.80 

*Schnurr-Schnurr! Bilderbuch m. bewegl. Figuren. St., F. Loewe. 3— 

Vogeler, E.: Märchen, Geschichten u. Erzählungen. B., G. Hempel. Geb. 3 — 


8. Sprach- u. Litteraturwiſſenſchaft. 


Bibliothek der ältesten deutschen Litteratur-Denkmäler. III. Bd. Angelsächsische Denk- 
mäler. 1. TI. gr. 80. Paderborn, F. Schöningh. 


III. 1. Beowulf Mit ausführl. Glossar hrsg. v. Mor. Heyne. 6. Aufl., besorgt v. Adf. Soein. (VIII, 
298 S.) n 5 — 


Bote, der, f. deutſche Litteratur, ausgeſandt an die Deutſchen der Erde. 2. Jahrg. Oktbr. 1898 
—Sptbr. 1899. 12 Nrn. gr. 80. (Nr. 1. 32 S.) L., G. H. Meyer. Vierteljährlich bar — 60; 
einzelne Nrn. un — 30 
Combe, T.: Pauvre Marcel. Für den Schulgebrauch hrsg. v. Realſch.⸗Oberlehr. Prof. Frz. Wüllen⸗ 
weber. I. Tl.: Einleitung u. Text. II. Tl.: Anmerkungen u. Wörterverzeichnis. 8e. (VIII, 
210 S.) L., G. Freytag. Geb. in Leinw. u. geh. n 1.60 
1 E.: ) rattia Lehrgang zur ſchnellen und leichten Erlernung der ſchwediſchen AN 
f. den Shul- u. Privatgebrauch u. namentlich zum Selbſtſtudium für Kaufleute. 6. 1 — 8 
(V, 285 S.) L., F. A. Brockhaus. n 3—; Schlüssel. 2. Aufl. (40 S.) n — 
Gottſchall, Rud. v.: Aus meiner Jugend. . gr 80, (870 S.) B., Gebr. nee 
; geb. in Halbfrz. bar n 9.50 
Gröber, Prof. Dr. Gust.: Grundriss der romanischen Philologie. II. 3. Abtlg. 3. Lfg. gr. 80. 
(S. 257—384.) Strassburg, K. J. Trübner. 12 
Jahresbericht, 5., des Instituts f. rumänische Sprache (rumänisches Seminar) zu 1 
Rg v. dem Leiter des Instituts Prof. Dr. Gust. Weigand. gr. 8%. (IX, 370 $.) In IA: 
rth. 
Saannesfon, 8 i Prof.) Max: Franzöſiſches Leſebuch. Untersu. de gr. 80, (XIV, 
88 S.) Mittler & Sohn. n 4 —; geb. in Halbldr. un 4.50 
u, Unia. Nett, Alwin: Schile-Rommentarzu.Homers Jas. 1. u. > Şit 80. L., G. Freytag. 
(VI, 61 S.) n — 50; a e ee e 4 ©.) n — 40; geb. n — 7 1 
Küb bler, Gymn.⸗Dir. Prof. Dr. O.: Lateiniſches Benfum die unterſte Gymnaſialtlaſſe (Sexta). 
Orammatijeher Tl. 3. Aufl. gr. Se. (IV. 66 S.) B., Wiegandt & Grieben. Geb. in Leinw. u 1.50 
— ner At Vokabularium. 11. Aufl Nebſt e. bd. v. Leſeſtücken u. Einleitgn. 5 
homer. Wort⸗ u. Formenlehre. gr. 8%. (VI, 52 S.) Kart. un — 60 
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Kunſt, die, der Polyglottie. (Bibliothek der Sprachenkunde.) Eine auf Erfahrg. begründete Mn- 
leitg., jede Sprache in kürzeſter Zeit u. in Bezug auf Verſtändnis, Konverſation u. Schrift- 
ſprache durch Selbſtunterricht zu erlernen. 58. u. 59. Thl. 120. Wien, A. Hartleben. 

; Geb. in Leinw. à n 2 — 
58. Rosenberg, Prof. em. Dir. Relig.-Lehr. J.: Hebräische Conversations-Grammatik, Mit chrono- - 
logisch u. geographisch geordneten Schriftproben u. e. Abriss der hebr. Stenographie. (VIII, 184 8.) 
— 59. Görg, Ferd: Grammatik der deutschen Sprache für Ungarn. (VII, 182 S.) 


Magazin, das, . Litteratur. Begründet v. Joſ. Lehmann im J. 1832. Hrsg. v. Rud. Steiner, 
Otto Erich Hartleben u. Mor. e Red.: Dr. Rud. Steiner. 67. Jahrg. 4. Quartal. Oktbr. 
— Dezbr. 1898. 13 Nrn. Nebſt Beilage: Dramaturgiſche Blätter. Red.: Dr. Rud. Steiner. 


gr. 40. (Nr. 40. 24 u. 8 Sp.) B., S. Eronbach. bar 4 — 
Martin, E., u. H. Lienhart: Wörterbuch der elsässischen Mundarten. 4. Lig. gr. 8°, (S. 
465—624.) Strassburg, K. J. Trübner. 14 — 


Michaelis, H.: Neues Taſchen⸗Wörterbuch der italieniſchen u. deutſchen Sprache f. den Shul- 
u. Handgebrauch. 2 Tle. 3. Aufl. gr. 80. (VI, 484 u. V, 540 S.) L., F. A. Brockhaus. 
n 6 —; in 1 Bd. geb. n 7 — 
Neubauer, Realsch.-Prof. Joh.: Altdeutsche Idiotismen der egerländer Mundart. Mit e. kurzen 
Darstellg. der Lautverhältnisse dieser Mundart. 2.|Titel-]Aufl. gr.8°. (1158.) Wien (1887), 
C. Graeser in Komm. n 
Scharfenort, Hauptm. a. D. Biblioth, Kriegsakad.-Lehr. V.: La vie pratique. Sammlung französ, 
Aufsätze aus dem Bereiche des tägl. Lebens f. Reise u. Selbstunterricht. 12%, (VI, 210 8.) 


B., A. Bath. ; Kart. n 2.80 
Stahlſchmidt, Friedensr. Ernſt Frdr.: Lernt Engliſch! Deutſch⸗amerikan. Dolmetſcher f. Aus⸗ 
wanderer. 12—15. Tauſ. 120. (133 S.) L., H. W. Th. Dieter. Kart. — 75 


Ueberſetzer, der engliſche. Monatsblätter f. engl. Lektüre, Ueberſetzg., Grammatik u. Handels⸗ 
Korreſpondenz. Mit Anh.: Der erſte prakt. Selbſtunterricht im Engliſchen. (Ein Kurſus f. An⸗ 
fänger.) Red. u. Hrsg.: Louis Carſtens. 1. Jahrg. Oktbr.—Dezbr. 1898. 3 Nrn. Fol. (8 S.) 
Königsberg, (Bon's Buchh.). n 1 — 


*Alfonsus, P.: Le castoiement d'un père à son fils. Traduction en vers francais. Ed. nouvelle, 
publiée par M. Roesle. München, Th. Ackermann. 1.60 

*Baerwinkel: Im Garten Gottes. Beiträge zur Litteratur- u. Kulturgeschichte der 2. Hälfte des 
19. Jahrh. Erfurt, C. Villaret. 3 — 

*Baumstark, A.: Der Pessimismus in der griechischen Lyrik. Heidelberg, C. Winter. ca. 1— 

*Billerbeck, A.: Das Sandschak Suleimania u. dessen persische Nachbarlandschaften zur babyloni- 
schen u, assyrischen Zeit. L., E. Pfeiffer. 12 — 

Craig, A.: Astrological and astronomical texts. L., J. C. Hinrichs’ Verl. ca. 30 — 

Gilbert, O.: Griechische Götterlehre. L., E. Avenarius, 

Matthias, Th.: Katechismus des guten Deutsch. L., M. Hesse. 2 

*Müller-Rastatt: In die Nacht, e. Dichterleben. (Hölderlin.) Florenz, E. Diederichs. 2.50 

Pfaff, F.: Die grosse Heidelberger Liederhandsehrift. 1. Abtlg. Heidelberg, C. Winter. ca. 5 — 

*Sakellarios, A.: Untersuchung des Textes der "4 7velov zwoArrsi« des Aristoteles, Jena, H. Haerdle. 1 — 


Weiske, A.: Bemerkungen zu dem Handwörterbuch der griechichen Sprache (begr. v. Passow. 
5. Aufl.). L., Dieterich. 1.80 


9. Geſchichte, Biographien. 


Archiv der „Brandenburgia“ Gesellschaft f. Heimatkunde der Prov. Brandenburg zu Berlin. 
Unter Mitwirkg. des märk. Provinzial-Museums hrsg. vom Gesellschafts-Vorstande. 4. Bd. 


gr. 8°. (III, 164 $.) B., P. Stankiewiez. 1 
Baumann, Reichsarchivr. Dr. Frz. Ludw.: Forſchungen zur ſchwäbiſchen Geſchichte. gr. 8%. (VII, 
625 S.) Kempten, J. Köſel. n 8 —; geb. in Halbfrz. un 10 — 


(Bernhardi, an v.] Aus dem Leben Theodor v. Bernhardis. 1. Thl. Jugenderinnerungen. 
Mit 1 Bildnis der Geſchwiſter Tieck. 2. Aufl. gr. 8%. (XIV, 230 S.) L., S. Hirzel. 

n 5 —; geb. nn 7.50 

Fieschi Ravaschieri, Tereſa Herzogin, geb. Prinzeſſin Filangieri: Pauline Craven⸗La Ferron⸗ 

nays. (Verfaſſerin v. „Recits d'une soeur“.) Ein Lebensbild. Deutſch von Marie v. Kraut. 

2. Aufl. Mit e. Geleitwort v. Dr. Rob. Koenig u. 2 Bildniſſen v. Pauline Craven in Lichtdr. 


gr. 80. (XVIII, 191 S.) B., E. S. Mittler & Sohn. n 3 —; geb. in Leinw. nn 4.50 
Gerhardt, Dagob. v. (Gerh. v. Amyntor): Das Skizzenbuch meines Lebens. 2. Tl. 80, (332 S.) 
Breslau, Schleſ. Buchdruckerei ete. n geb. n 5 — 


Br 
Hermann, G.: Aus dem Tagebuche e. reiſenden Leinewebers. 8%, (III, 178 S.) Wien, A. Hart- 
leben. n 2 —; geb. n 3 — 


Kohl, Horst: Denkwürdige Tage aus dem Leben des Fürsten Bismarck. Eine Zeittafel zur 


Geschichte des ersten deutschen Reichskanzlers. Volksausg. 4°. (III, 111 S8. m. 1 Bildnis 
u. 2 Taf.) L., Pahl. Geb. in Halbleinw. n 1.50; Prachtausg. geb. in Leinw. n 3 — 
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Liepe, Alb.: Die Hohenzollern u. die Freiheit. 2. Aufl. 120. (32 S.) B., Buchh. der deutſchen 
Lehrerzeitg. : n — 25 
Mitteilungen der bayerischen numismatischen Gesellschaft. Hrsg. v. deren Red.-Comité. 
XVI. u. XVII. Jahrg. 1897/98, gr. 8°. (XII, 170 S. m. Abbildgn.) München, Dr. E. Merz- 
bucher in Komm, n 12 — 
Bismarck, O. Fürst v.: Gedanken u. Erinnerungen. 2 Bde. St., J. G. Cotta Nachf. Geb. 20 — 
*Diekamp, F.: Hyppolytos v. Theben. Münster, Aschendorf. i 
a) H.: Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters u, der Neuzeit. Hannover, 
ahn. 3.50 
*Krüger, E.: Der Ursprung des Welfenhauses u. seine Verzweigungin Süddeutschland. Wolfenbüttel, 
J. Zwissler. ca. 10 — j 
*Loserth, J.: Der Huldigungsstreit nach dem Tode Erzherzog Karl II. 1590—1592. Graz, Styria. 3.40 
*Schuster, G.: Aus den Kinderjahren unseres Heldenkaisers, Kötzschenbroda, E. A. Trapp. 1.50 
*Schwedes, A.: Theodor Schwedes. Leben u. Wirken e. kurhess. Staatsmannes von 1788—1882. 
Wiesbaden, J. F. Bergmann. ca, 6 — . 
Volkstum, das deutsche. Hrsg, v. H. Meyer. In 13 Lfgn. L., Bibliograph. Institut. à 1 — 
*Weber, G.: Die Freien bei Hannover. Hannover, Hahn. 1,30 


10. Erdbeſchreibung, Karten. 


Algermissen: Spezialkarte v. Lothringen. Nördliche Hälfte der Spezialkarte v. Elsass-Loth- 
ringen. 1: 200,000. 4. Aufl. Neue Bearbeitg. 1898. 61><89,5 cm. Farbdr. L., G. Lang. 
n 3 —; auf Leinw. n 4 — 
Bergenroth, Alex. Frhr. v.: Ein Ausflug nach Venedig. Pracht-Album m. 170 Ansichten in 
Photogray. u. Meisterholzschnitten nach Gemälden, Aquarellen u. Kupferstichen sowie nach 
photograph. Orig.-Aufnahmen v. C. Naya, Venedig, F. Ongania, Venedig u. Fratelli A linari, 
Florenz. hoch 4°. (156 S.) Zürich, Bibliograph. artist. Institut. Geb. in Lein. n 
non 
Bilder, bunte, aus dem Schleſierlande. Hrsg. vom ſchleſ. Peſtalozzi⸗Verein. Mit vielen ul; 
2. Aufl. Lex. So. (VIII, 472 S. m. 1 Bildnis.) Breslau, M. Woywod. n 4.50; geb. in ier 
16 
Bomsdorfl, Th. v.: Karte des Königr. Sachsen. 1: 260,000. 14. Abdr. Nachgetragen bis 
Herbst 1898. 61><91 cm. Farbdr. L., J. C. Hinrichs’ Verl. n 2.50; auf Leinw. bar n 4.50 
Borel, Henri: Weisheit u. Schönheit in China, f.: Sammlung in Wifi. 1. 
Geissler, K.: Mathematische Geographie, s.: Sammlung in Wiss, 1. 8 
Heer, J. C., u. A.: Der Vierwaldstätter See u. die Urkantone. Pracht-Album m. 800 Illustr. 
in Photogray. u. Holzschn. hoch 40. (331 S.) Zürich, Bibliograph. art. Institut. Geb. in Leinw. 
. n 20 — 
Höhenkurvenkarte vom Königr. Württemberg m. Gebirgstönen. Hrsg. v. dem k. württ. 
Statist. Landesamt. 1:25,000. Bl. 91. Oberthal. (Allerheiligen.) 53><55cm; Kpfrst. u. 
Farbdr. St., (H. Lindemann). bar nn 2.40 
—— dasselbe. Zeichenerklärung u. d. T.: Neue topographische Karte des Königr. Württem- 
berg, 1:25,000, bearb. u. hrsg. v. dem kgl. statist. Landesamt v. 1893 an. 47><51,5cm. 
Kpfrst. u. Farbdr. Ebd. ; bar nn 2 — 
Honterus’, Johs., Chronographia Transylvaniae. Die älteste Karte der v. den Sachsen bewohn- 
ten Theile Siebenbürgens. Erschienen zu Basel 1532. (Nach dem Original im National-Mu- 
seum zu Budapest.) 37,5><55,5cm. Fksm.-Dr. Wien, C. Graeser. 1 
erusalem. Rundblick vom Turme der Erlöserkirche. (Grosse Ausg.) Leporelloformat. 
35><313em. Photogr. Mit Text. hoch 4, (1 Blatt.) L., B. Hentschel. In Mappe n 20 —; 
Kili kleine Ausg. 21122 em. Photogr. Mit Text. gr. 80. (3 S.) In Mappe n 10 — 
l an, Osk.: Rund um Berlin. 100 Ausflüge (Umschlag: Radausflüge) in die nächste Umgebg. 
Mit 9 Über- sichtskarten v. 100 Fahrtenplänen m. Angabe der Entferngn. 120. (VII, 85 S. m. 
Mitpbildgn.) B., M. Rockenstein. i — 60 
teilungen des Vereins f. Erdkunde zu Leipzig. 1897. gr. 80. (LYI, 378.) L., Duncker & 


umblot. n 1.60 
henberger, Heinr.: Verkehrs- u. Wegekarte v. Lothringen. 1:200,000, (8. Aufl.) 59,5>< 
em. Farbdr. L., G. Lang. n 2 —; auf Leinw. n 2.75 


Russland in Asien. Il. Bd. gr. So. L., Zuckschwerdt & Co. 
"(ra hmer, Gen.-Maj. z. D.: Russland in Mitlel-Asien. Mit 9 Autotyp, (IV, 181 S.) n 4.50. 
Schott, Rich.: Eine Fahrt nach dem Orient. Zur Erinnerg. an den Einzug des denfachen 
1 Ne u. der Kaiserin in Jerusalem Herbst 1898. Hrsg. v. Herm. Hillger. qu. gr. 80. 
(60 S. m. Abbildgn.) B., H. Hillger. | Kart. bar 2 — 
hrten unter Benutzung der Dampfer-Linien v. James Currie & Co. u. David 


MacBrayne. 80. (56 S. m. Abbildgn. u. 1 farb. Karte.) Hamburg (Zippelhaus 4), Hugo & 
| STR 


van Emmerik. 
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Straube, Jul.: Übersichtsplan v. Berlin. 1:4000. Blatt III. G. Nach den städt. Specialplänen 

(aufgen. 1881—90) gezeichnet. 32442 em. Sfarbig. B., J. Straube. n 2—; in I1farb. a 
führg. n 1. 

Wartburg u. Umgebungen. 20 Photograv. nach Orig.-Aufnahmen, in Kupfer geätzt v. 
Rud. Schuster. qu. Fol. (1 BI. Text.) B., R. Schuster. In Leinw.-Mappe bar 15 — 

Yung, Prof. Emil: Montreux u. Umgebung. hoch 40. (124 S. m. 200 Illustr.) Zürich, Biblio- 

graph. art. Institut. Geb. m. Goldschn. n 20 — 

*Dalton, H.: Reisebilder aús Indien. Gütersloh, C. Bertelsmann. 4.40 

= — . *Fraisse, P. Skizzen v. den Balearischen Inseln. L., Dr. Seele & Co. 1.60 

1 *Geuter’s illustrierter Führer v. Mailand m. Pavia ete. Darmstadt, K. P. Genter. 1 — 

i Um 5 des Pharaonenlandes. Nörgelnde Reiseskizzen e. Weltbummlers. L., E. H. 

f ayer. 2.50 

r *Märtens, P.: Süd-Amerika m. besond. Berücksicht. v, Argentinien, B., J. Räde. 4— 

Pilgerreise, e., nach d. hl. Lande im Frühj. 1897, Von J. K. Trier, Paulinus-Druckerei. — 75 

*Pixis, R.: Kepler als Geograph., München, Th. Ackermann. 2,80 ; 

*Twain, M.: Meine Reise um die Welt. St., R. Lutz. 5— 


11. Kriegswiſſenſchaft (Pferdekunde ſiehe 14). 


Beiheft zum Militär⸗Wochenblatt. Hrsg. von Gen.⸗Maj. z. D. v. Eſtorff. 1898. 10. Hft. gr. 80. 
B., E. S. Mittler & Sohn. 
10. Ditfurth, Maj. v.: Betrachtungen üb. den kleinen Krieg 1870/71. Vortrag. — Helmes, Prem. 
Lieut. H.: Römiſche Militärkoloniſation. Einige Nachrichten üb. dieſelbe. (S. 455—512.) Dee ll 
Einzelſchriften, kriegsgeſchichtliche. Hrsg. vom Großen Generalſtabe, Abth. f. Kriegsgeſchichte. 
1. Hft. gr. 80. B., E. S. Mittler & Sohn. 
1. Kriegsvorbereitungen u. Operationspläne, die preußiſchen, v. 1805. Mit 2 Karten in Buntdr. — 
Unternehmung, die, des Detachements v. Boltenſtern im Loir⸗Thale am 26. u. 27. XII. 1870. Mit e. 
Gefechtsſkizze in Buntdr. u. e. Ueberſichtskarte. 4. Aufl. (X, 133 S.) n 2.50. 
Glaſenapp, Rittmſtr. v. Handbuch f. den Einjährig⸗Freiwilligen, ſowie f. den Reſerve⸗ u. Landwehr- 
55 Offizier der Kavallerie. Zugleich 8. Aufl. des Dienſt⸗Unterrichts v. Oberſt a. D. B. Boten. 2. Aufl. 
gr. 80. (XVI. 380 S. m. Abbildgn.) B., E. S. Mittler & Sohn. 15.40; geb. in Leinw. nn 6 — 
Hartmaun, Oberft z. D. E. Militäriſcher Dienſtunterricht f. Einjährig⸗Freiwillige, Reſerveoffi⸗ 
ziere, Aſpiranten u. Offiziere des Beurlaubtenſtandes der Pioniere u. Eiſenbahntruppen. 
3. Aufl. gr. 80%, (XII, 263 S. m. Abbildgn.) B., E. S. Mittler & Sohn. n 5 —; geb. in 
5 Leinw. un 5.50 
i Hartmann, Diviſ.⸗Kommand. Jul. v.: Briefe aus dem Feldzuge 1866, an die Gattin gerichtet. 
ER Mit e. Bildniß des Generals. gr. 80, (VI, 62 S.) B., E. S. Mittler & Sohn. n 1.40; kart. 
un 1.80; geb. in Leinw. nn 2.25 
Jubel Kalender zur Erinnerung an die Völkerſchlacht bei Leipzig vom 16.—19. X. A. D. 1813. 
Mit e. Titelbild, zahlreichen Illuſtr. nach Orig.⸗Zeichngn. v. Aug. Beck, Otto Fikentſcher, E. 
oe 5 C. Scheuren u. e. Karte der Umgegend v. Leipzig. 9. Aufl. gr. 8%. (XX, De 
L., J. J. Weber. 11 — 
Krieg, Dr. Thilo: Wilhelm v. Doering, königl. preußiſcher Generalmajor. Ein Lebens- u. Cha- 
rakterbild. Mit 2 Bildniſſen in Lichtdr. gr. 80. (Xx, 345 S.) B., E. S. Mittler & Sohn. 
N n 7.50; geb. in Leinw. nn 9 — 
Kunz, Maj. a. D. H.: Kriegsgeſchichtliche Beiſpiele aus dem deutjch-franzöftichen Kriege von 
1870/1. 8. u. 9. Hft. gr. 80. B., E. S. Mittler & Sohn. $ 
8. 9. Beiſpiele f. das Waldgefecht u. f. den Kampf um Höhen u. Schluchten. Zugleich ſelbſtänd. Dar- 
ftellg. der Schlacht vom 16. VIII. 1870 auf dem rechten Flügel der Deutſchen. Kampf der 5. Infan⸗ 
terie⸗Diviſton u. der dieſer Diviſion zur Unterſtützg. geſandten Truppentheile der Armeekorps Nr. VIII, 
X u. X. Mit 2 Plänen. (VII, 257 S.) n 5.80. 


è I 
Leitfaden f. den Unterricht in der Artillerie an Bord des Artillerie-Schulſchiffs. 1. TH.: Ma- \ 
~ terial. Hrsg. v. der Inſpektion des Bildungsweſens der Marine. gr. 8%. (VII, 191 S. m. 
Abbildgn.) B., E. S. Mittler & Sohn. n 4 —; geb. in Leinw. un 4.60 
Liehr, Mai: Dienſt⸗Vorſchriften f. die Mannſchaften der Jäger- u. Schützen⸗Bataillone. 9. Aufl. 
von Hauptm. v. Roſenberg. Mit 1 farb. Bildniſſe Sr. Maj. des Kaiſers u. Königs, 1 Porz 
trättaf., 1 Kroki⸗ u. 2 Ordenstaf., 1 Vollbild, 1 Skizze u. 86 in den Text gedr. Abbildgn. 
gr. 80. (VIII, 216 S.) B., E. S. Mittler & Sohn. i n— 80 
Parſeval, Gen.⸗Adjut. General z. D. Otto vn Leitfaden f. den Unterricht des Infanteriſten u. Jägers 
der königl. bayeriſchen Armee. 35. Aufl. Mit 1 Titelbild, 9 Farbentaf u. 67 Text⸗Bildern. 
Bearb. u. hrsg. von Prem.⸗Lieut. Th. Frh. v. Malſen. 80. (XVIII, 198 S.) München, R. 
Oldenbourg. Kart. bar n — 85 
Tümpling, Leg. ⸗R. Rittmſtr. a. D. Wolf v.: Erinnerungen aus dem Leben des General-Adjutan⸗ 
ten Kaiſer Wilhelms J. Hermann v. Boyen. Mit e. Bildniſſe, e. Feſm. e. Schreiben des 
Kaiſers Wilhelm J. u. genealog. Anlagen. gr. 80. (XI, 244 S.) B., E. S. Mittler & Sohn. 
f N ; -n,5.50; geb. in Leinw. nnj? — À 
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Kohlmann, W.: Lohn⸗Tabellen zum praktiſchen Gebrauch f. Lohn⸗Auszahler jeder Art. Nebſt 


N 


M 42. 20. Ottober 1898. 


Unteroffiziere, unſere, im Kriege. Aus: n 2. (Schluß⸗)Hft. gr. 80. (IV 
u. S. 191—448 m. 100 Abbildgn.) B., E. S. Mittler & Sohn. n 1.50 
Unterricht, techniſcher, f. die k. u. k. Pionnier⸗Truppe. 1—4., 8., 11. u. 12. Thl. gr. 80. Wien, 
(Hof- u. Staatsdruckerei). 
6. 1. Vorkenntniſſe. (VIII, 97 S. m. Fig.) n 1 —. — 2. Erd⸗, Bekleidungs- u. Zimmermanns ⸗Arbeiten. (XIV, 
120 S. m. Fig.) n 1.20. — 3. Straßen⸗, Eiſenbahn⸗ u. Waſſerbau. (X, 73 S. m. Fig.) n — 80. — 
4. Lagerarbeiten. (X, 96 S. m. Fig.) n 1 —. — 8. Kriegsbrücken⸗Material u. ⸗Train. (IX, 109 ©.) 
Mit e. Fig.⸗Hfte. 4. (14 Taf.) n 2.40. — 11. Bau v. Noth⸗ u. halbpermanenten Brücken, Überſchiffen 


m. Nothmateriale. (XXIII, 194 S.) Mit e. Fig.⸗Hfte. 4%. (31 Taf.) n 4.80. — 12. Truppen⸗Uber⸗ 


gänge üb. Gewäſſer, (XIII, 195 S. m. Fig.) n 1.60. 

Verdy du Vernois, General J. v.: Studien üb. Truppenführung. 1. Thl: Die Infanterie⸗Di⸗ 
viſion im Verbande des Armeekorps. Neu bearb. durch Oberſt v. Goßler. 1. Hft. Mit 4 An⸗ 
lagen. gr. 8°, (III, 86 u. 6 S.) B., E. S. Mittler & Sohn. n 2 — 

Wernigk, Hauptm.: Taschenbuch f. die Feldartillerie. 15. Jahrg. 1899. gr. 160. (VIII, 2178.) 
B., E. S. Mittler & Sohn. ' n 2 —; geb. nn 2.50 

Zoellner, Prenm.-Lieut, E.: Taktiſche Aufgaben f. Kriegsſpiel, Uebungsritt, Dispoſitionsübung u. 


Selbſtſtudium der Infanterie in Anlage u. Durchführung. Mit e. Karte in Steindr. gr. 80. 
(III. 49 S.) B., E. S. Mittler & Sohn. n 1.25 


*Erlebnisse e. Deserteurs vom Regiment Markgraf Ludwig Wilhelm (3.jBadisches) No. 111 in der 
französischen Fremdenlegion 1889—1896. Strassburg. E. d’Oleire. — 30 x 
*Kühnhauser, F.: Kriegs-Erinnerungen e. Soldaten des königl. bayerischen Infanterie-Leibregiments 

1870/71. Partenkirchen, L. Wenzel. 2.80 
„Petersen, H.: Deutsche Ruhmestage zur See, Mit kurzem Text v. R. Werner. München, J. F. 
Lehmann’s Verl. In Mappe 40 — 
Werner, R.: Bilder aus der deutschen Seekriegsgeschichte von Germanicus bis Kaiser Wilhelm II. 
München, J. F. Lehmann’s Verl. Geb. 0 — 


12. Handel, Gewerbe, Verkehrsweſen. 


Bänziger, F.: 200 kunstgewerbliche Motive. III. Werk. schmal Lex. 80. (40 Lichtdr.-Taf.) 


St., H. O. Sperling. bar n 24 
Engelhardt, Aug., & Kaebrich: Neueste Decken- u. Wand- Skizzen. 4. Lfg. Fol. (10 Licht- 
dr.-Taf.) Elberfeld, (J. Fassbender). In Mappe bar n 22.50 
orberg, Dec.-Mal. Adph.: Moderne Vorlagen f. Decorationsmalerei (im naturalistischen Ge- 
schmack). 1. Hft. gr. Fol. (12 farb. Taf.) B., M. Spielmeyer. u 7.50 
Gaber, Chem. Aug.: Die Liqueur⸗Fabrikation. 7. Aufl. 80. (XVI, 400 S. m. 15 Abbildgn.) 
Wien, A. Hartleben. n 4.50; geb. n 5.30 


Graef, A. zu. M. Graef: Das Parkett. Eine Sammlg. v. farb. Vorlagen maſſiver u. four⸗ 
nierter Parkette in einfacher u. reicher Ausführg. 24 Foliotaf. m. 300 Muſtern nebſt au- 
führl. Text. gr. 4. (30 S.) L., B. F. Voigt. In Mappe 10 — 

Herzinger, Ed.: Die Technik der Baumwollengarn-Färberei. Mit 500 Baumwollengarn-Mustern 


auf 50 Karten. 2. Lig. gr. 80. (S. 17—26 m. 5 Musterkarten.) Friedland, F. Kränzle. n 2.25 5 


Hoch, Baugewerksch.-Lehr. Ing. Jul.: Elemente des kunstgewerblichen Zeichnens f. Schlosser. 
Fol. (40 farb. Taf.) Zittau, A. Graun. In Mappe n 7 — 
Jeep, W.: Der Asphalt u. ſeine Anwendung in der Technik. Gewinnung, Herſtellg. u. Ver⸗ 
wendung der natürl. u. künſtl. Asphalte. 2. Aufl., hrsg. v. Arpit. Baugewerkſch.⸗Oberlehr. Prof. 
Ernſt Nöthling. gr. 80. (XII, 298 S. m. 30 Abbildan.) L., B. F. Voigt. 6 — 


mmiſch, Mor.: Der Iſochronismus der Spiralfeder. Theoretiſche Erläuterg. aller einſchläg. 


ragen, unter beſond. Berückſicht. der verſchiedenen Hemmgn,, nebſt prakt. Anleitgn. im Rez 


gulieren der Uhren. 3. Aufl. gr. 80. (42 S.) L., B. F. Voigt. 


Multiplikationstabelle. (5. Aufl.) 16%. (IV, 96 u. IV, 38 S.) Eilenburg, C. W. Offenhauer. 


— 90 

Lehner, chem. Sigm.: Die Kitte u. Klebemittel. 5. Aufl. 80. (VIII, 134 S.) Wien, A. Hartleben. 
Ki i n 1.80; geb. n 2.60 
Die Tinten⸗Fabrikation u. die Herſtellung der Hektographen u. Hektographirtinten; die 
Sabritation der Tuſche, der Tintenjtifte, der Stempeldruckfarben, ſowie des Waſchblaues. 
Müller, Archit, Baugewerksch.-Dir, Theob.: Der Steinmetz in der Schule u. in der Praxis. Ein 
Hand. u. Lehrbuch üb. Werksteinkonstruktionen u. üb. den Steinschnitt. 62 theils farb. 


Blatt in Steindr. m. aufgedr. Text. Nebst e. Vorworte v. Geh. Baur. Möbius. gr. Fol. (VII 


M Ae L., Baumgärtner. In Mappe u 36 — 
Müller, Baukomm. Baugewerkensch,-Lehr. W.: Der Bau eiserner Treppen. Eine Darstellg. schmiede- 
eiserner Treppen, mit besond. Berücksicht. der neuesten Konstruktionen. 24 Taf. u. 2 De- 


 tailblätter, gr. 40, (16 S. Text.) L., B. F. Voigt. In Mappe 7.50 
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Wiſenſchaft 11.12. 


ufl. 80, (VIII. 245 S. m. 3 Abbildgn.) Wien, A. Hartleben. n.3 —; geb. n 3.80 


. 


Wiſeenſchaft 12. 13. 


. 42. 20. Ottober 1898. 


Musterblätter f. Laubsäge-, Schnitz- u. Einlegearbeiten. Nr. 1176—1207. Lith. gr. Fol. 
München, Mey & Widmayer, Verl. à — 15 

Rathke's Alb., Bibliothek f. Zucker-Interessenten. 1. Bd. gr. 80. Magdeburg, A. Rathke. 
; Geb. in Leinw. 
1. Verzeichnis der Rübenzuckerfabriken u, Zucker-Raffinerien im deutschen Reiche, sowie in 
Oesterreich-Ungarn, Frankreich, Russland, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Sehweden, Eng- 
land, Italien, Spanien, Rumänien u. Nordamerika. XV. Jahrg. Campagne 1898/99. (LVIII, 404 u. 

183 S.) n 4 — . 

Schlüter, Sattlermſtr. Karl: Das Zuſchneiden aller Sattler- u. Täſchner⸗Arbeiten. Enth. 322 
> Abbildgn. auf 11 Foliotaf. u. 122 . in natürl. Größe auf 12 Schnittmuſter⸗ 
bog., ſowie erläut. Text. gr. 4%. (18 S.) L., B. F. Voigt. In Mappe 7.50 
Somogyi, Staatseisenb.-Beamt. Heinr.: Werth-Umrechnungs-Tabellen zur Umrechnung v. Frank, 
M Mark, Rubel u. Goldgulden auf Kronenwährung u. umgekehrt. qu. gr. 80. (III S. u. 108 
Ne Doppels.) Budapest, Franklin-Verein. Kart. n 4 — 
5 Thiel, Moden⸗Akad.⸗Dir. Alb.: Die Zuſchneidekunſt f. Damenſchneiderei. Praktiſches Handbuch 
7 zum Selbſtunterricht. gr. 80. (VIII, 60 S.) Mit e. Atlas, enth. 170 lith. Abbildgn. gr. 40. 
(58 Taf.) L., B. F. Voigt. 9 — 


13. Bau⸗ u. Ingenieurwiſſenſchaft, Bergbau. 


Bergpolizei-Verordnung des Oberbergamtes zu Dortmund, betr. die Befeuchtung des 
5 Kohlenstaubs in Schlagwettergruben vom 12. VII. 1898. 8°, (7 S.) Essen, C. D. 0 
t — 

Blochmann, Dr. Rud.: Die Entwickelung der aſymptotiſchen Telegraphie, der fog. elektriſchen 

„ Telegraphie ohne Draht“, in allgemein el ao Darſtellung ſachlich u. hiſtoriſch er- 
läutert. Mit 17 Skizzen. (Erweiterter Sonderabdr. aus: „Marine⸗Rundſchau.“] gr. 80. 

(31 S.) B., E. S. Mittler & Sohn. n — 60 
Exter, Archit. Aug.: Das deutsche bürgerliche Einfamilienhaus. Eine Sammlg. v. Entwürfen 
deutscher Architekten f. Einfamilienhäuser des gebildeten Mittelstandes. 2. u. 3. Abth. 


2, Häuser m. 4 Zimmern, Küche u. Kammern. Mit 4 Taf. in Chromolith, u. 8 Taf. in Photolith. 
(VIH S. Text.) n8 —. — 3. Häuser m. 5 Zimmern, Küche u. Kammer. Mit 9 Taf. in Farbendr., 


Be 


5 Wandtäfelgn., Holzdecken u. Treppen in Holz, Stein u. Eisen. Mit 533 Textillustr. u. 7 Taf. (X, 

1 150 8.) 5 — 

Hittenkofer, Technik.⸗Dir. M.: Sammel⸗Werke f. den Selbſt⸗Unterricht, (Methode Hittenkofer). 
Nr. 25, Lehrheft u. Übungsblätter, 59,60, 62, Lehrheft 135/136 u. Übungsblätter zu 135 u. 
136. Lex. 80. Strelitz, M. Hittenkofer. 

s 25. Ermitteln der Eiſenkonſtruktionen. 2. Aufl. Mit 130 Abbildgn. Unterweiſungen u. Aufgaben. 

(55 S.) n 1.80; 6 lith. Übungsblätter in gr. 4%. n 3.50. — 59. Lübeck, O. Chemie u. Phyſik. III. 

z Aufl. m. 67 Abbildgn. u. 105 Aufgaben. Unterweiſungen u. Aufgaben. (76 S.) n 4.80. — 60. Lil - 

. beck, O.: Mechanik I (Statik). Mit 115 Abbildgn. 4. Aufl. Unterweiſungen u. Beiſpiele. (79 ©.) 
; n 5 —. — 62. Graphoſtatik II. III. Aufl. Mit 34 Abbildgn. Aufgabenſammlung m. Erläutergn. (20 S.) 

n 1.25. — 135. 136. Knauer, Ingen. H.: Plan- u. Terrainzeichnen. Mit 4 in den Text gedr. Mb- 
bildgn. Unterweiſungen u. Aufgaben. (12 S.) n — 80; je 4 lith. Übungsblätter in gr. 4. an 1.20. 

Holzner, Bergdir. Ferd.: Die elektrische Kraftübertragungsanlage am Zieglerschachte bei Nür- 

schau. [Aus: „Ost. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenwesen“.] gr. 4°. (13 S. m. 5 lith. Tan 1 


Freiberg, Craz & Gerlach. bar n 2.50 
Joly, Hub.: Meiſterwerke der Baukunſt u. des Kunſtgewerbes aller Länder u. Zeiten. 1. Italien. 
I. 40. (23 Lichtdr.⸗Taf.) L., K. F. Koehler. | n2— 


Preuss, Navigat.-Lehr. W. H.: Sammlung v. Formeln, Beispielen u. Aufgaben aus der rech- 
nenden Nautik u. deren Hülfswissenschaften. 2. Aufl. 8°. (VI, 136 u. 3 S. m. Fig.) Olden- 


burg, Schulze. na 
Tomson, ingen. Dir. E.: Förderanlagen f. grosse Teufen. [Aus: „Glückauf“.] gr. 40. (43 8. 
m. Fig. u. 20 Taf.) Essen, J. D. Baedeker. Kart. u. in Mappe nn 10 — 


Villa, die deutsche. Entwürfe u. Bauausführgn. v. C. Schick, Avanzo & Lange, G. Hauber- 
risser u. A. 4. Aufl. 2. u. 3. Viertelbd. Fol. (à 25 Taf.) B., M. Spielmeyer. In Mappe 

$ àn 10 ; auch in 2 Serien, in Mappe à n 20 — 

Volksbad, das Gießener, erbaut v. Stein & Meyer, Architekten u. H. Schaffſtaedt, Fabrik f. Bades 
TD En ln Ein Beitrag zur Entſtehungs⸗ u. Entwickelungsgeſchichte des Baues u. der 
Ha Einrichtg. desſelben, nebſt den Badevorſchriften u. Badepreiſen verf. v. H. M. gr. 80. (58 S. 
He m. 7 Taf.) Gießen, J. Rider in Komm. n2— 


1 1 | a | r 


Beisbarth u. Früh: Moderne Wobn- u. Zinshäuser. 12 Lfgn. Ravensburg, O. Maier. à 2.50 
*Jahrbuch f. die gesammte Maschinen-Industrie 1899. Bearb. v. F. Vogel. B., Technolog. Verlag 
O. Italiener. Subskr.-Pr. 15 — 5 X 


14. Haus-, Land- und Forſtwirtſchaft. 


Forſtverſorgungsliſte f. Preußen, Elſaß⸗Lothringen u. die kgl. Hofkammer der kgl. Familien⸗ 
güter nach dem Stande vom 1. VIII. 1898. Hrsg. v. der Red. der „Deutſchen Forſt⸗Zeitg.“ 
5. Jahrg. 120. (53 S.) Neudamm, J. Neumann. n — 50 

Franck, J. R. v.: Österreichisches Jagdbuch. 120. (48 S. m. Fig.) B., P. Parey. n 1 — 

Kanitz, Red. L.: Das ABC des Weinbaues, der Weinbehandlung u. der Kellerwirtschaft. I. 
Obst- u. Beerenweine, II. die Reben, Traubenweine u. deren Behandlg. Amerikanische Re- 
ben. 120. (IV, 90 S. m. Abbildgn.) Aarau, E. Wirz. Kart. n t — 

Kirchner, Prof. Geh. Hofr. Dir. Dr. W.: Handbuch der Milchwirtſchaft auf wiſſenſchaftlicher u. 
ee Grundlage. 4. Aufl. Mit 153 Textabbildgn. u. 8 Farbendr.⸗Taf. gr. 8. (X,654 S.) 

„ P. Parey. Geb. in Leinw. n 14 — 

Krafft, Prof. Dr. Guido: Lehrbuch der Landwirtſchaft auf wiſſenſchaftlicher u. praktiſcher Grund- 
lage. 4. Bd. Die Betriebslehre. 6. Aufl. Mit 24 Abbildgn. im Text u. 3 Taf. m. farb. Boden⸗ 
u. Wirtſchaftskarten. gr. 80. (VIII, 250 S.) B., P. Parrey. Geb. in Leinw. n 5 — 

Leiſering⸗Hartmann: Der Fuß des Pferdes in Rückſicht auf Bau, Verrichtungen u. Hufbeſchlag. 
9. Aufl., v. Kommiſſ.⸗R. Hufbeſchlag⸗Lehr. Lehrſchmiede⸗Vorſt. A. Lungwitz. gr. 80. (XII, 430 D. 


m. 341 Holzſchn.) Dresden, G. Schönfeld. f Geb. in Leinw. n 8 — 
e u. Sonderabdrücke der Deutſchen landwirtſchaftlichen Preſſe. Nr. 17. 80, 1 1 
Parey. n — 5 


15 5 choenbeck, Maj. a. D. Rich.: Beſchirrungs⸗ u. Anſpannungs⸗Grundſätze bei Pferden. (28 S. m. 11 
ildgn.) 
Roth, Landwirtſch.⸗Dir. Dr. Rich.: Landwirtſchaftliche Betriebslehre. Für mittlere u. niedere land⸗ 
wirtſchaftl. Lehranſtalten, ſowie zum Selbſtunterricht. 4. Aufl. 80. (XII, 123 S.) B., P. Parey. 
Geb. in Leinw. n 1.40 
Sammlung v. Entwürfen kleinbäuerlicher Gehöftanlagen f. das Königr. Sachsen. Hrsg. vom 
königl. Ministerium des Innern. gr. Fol. (30 lith. Taf.) Mit Text. hoch 4. (8 S.) L., Baum- 
gürtner in Komm. : In Mappe n 18 — 
Schlüter, Geſtütsdir. Rittmſtr. a. D. Aru.: Training des Pferdes f. Sportz, Zucht⸗ u. Gebrauchs⸗ 
zweck. 2. Aufl. 8%. (IX, 162 S. m. 18 Taf.) B., P. Parey. Geb. in Leinw. n7 — 
Schoch, Gartendir. G.: Johann Friedrich Eyſerbeck. gr. 80. (20 S. m. 2 Plänen.) L., K. W. Hierſe⸗ 
mann. n 1.20 
Schreiber, Winterſch.⸗Leit. Hans: Wieſen der Randgebirge Böhmens u. ihre Verbeſſerung. gr. 80, 
(VII. 251 S. m. 1 Tab.) Staab. (Prag, H. Dominicus.) n 4.8 
Schubert's landwirtſchaftliche Baukunde. 6. Aufl. v. Reg.⸗Baumſtr. Baugewerkſch.⸗Dir. G. Meyer. 


80, (VIII, 239 S. m. 189 Abbildgn.) B., P. Parey. Geb. in Leinw. n 2.50 
Dost, R.: Welchen praktischen Wert hat die Kenntnis des Ackeruntergrundes u. der Pflanzen- 
bewurzelung? Schöneberg-B., F. Telge. — 80 


„Edler: Anbau-Versuche m. verschiedenen Sommer- u. Winterweizen-Sorten. B., P. Parey. 2— 
Hammerl, T.: Norddeutsches Kochbuch f. die herrschaftliche, sowie feinere bürgerliche Küche. 
5 Wismar, Hinstorff's Verl. Geb. 5 — 
„Maercker: Vegetationsversuche m. Kalisalzen. B., P. Parey. 2— 
„Chiesing, H.: Versuche üb. Kartoffel-Düngung. B., P. Parey. 2 — 
Wilfahrt, H.: Vegetationsversuche üb. den Kalibedarf einiger Pflanzen. Nebst e. Einleitg.: Die Me- 
thode der Sandkultur v. H. Hellriegel. B., P. Parey. 2— 


15. Schöne Litteratur. 
Albers, Paul: Eginhard u. Imma. Epos. Illuſtrirt v. H. Schylla. Lex. 80. (III. 125 S.) B., 
„J. Harrwitz Nachf. n 3 —; geb. in Leinw. n 4— 
wa bert, Eug.: Die Abreise. Musikalisches Lustspiel. Dichtung von A. v. Steigentesch. Be- 
Fr v. Ferd. Graf Sporck. Musik v. A. Dichtung. (Textbuch.) 8°. (32 S.) L., M. Brass 
aus, n — 5 
Arminius, Wilh. Verſchieden Weidwerk. Eine Geſchichte aus dem Thüringer Walde. 80, (III, 
Ben e S.) L. G. H. Meyer. i n 4 —; geb. in Leinw. n 5 — 
enzmann, Hans: Sommerſonnenglück. Neue Gedichte. Mit Umſchlagszeichng. v. Emil Orlik 
u. 7 Bierleiften v. Hans Heije. 8%. (175 S.) B., Schuſter & Loeffler. 3 

Bernaner, Hans: Der Nachtwächter v. Pimpelshauſen. Geſangspoſſe. Muſik v. Herm. Halle. 
Ar. 80, (16 S.) B., A. Hoffmann. — 30 


Bloch's, Ludw., Damen⸗Bühne. Nr. 26. 80. B., E. Bloch. n 1.50 
26. Steiner, Olga: Frauenwitz od.: Zwei Liebes pärchen. Luſtſpiel. (20 S.) 
ar Sammlung v. Zwie⸗ u. Dreigeſprächen. 1—12. Hft. 80. Ebd. An — 60 
1. Aber Fritz! Dramatiſcher Scherz v. Auguſtus. (9 S.) — 2. Gülde, O.: Dreimal genullt. Scherz⸗ 
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Scene. (22 S.) — 3. Blik, Paul: Gefangen. Ein Zwiegeſpräch f. 2 Herren. (11 S.) — 4. Bliß, 

Paul: Gute Freundinnen. Ein Zwiegeſpräch f. 2 Damen. (11 S.) — 5. Braune, Edu. Irene. Zwie⸗ 

geſpräch f. e. Herrn u. e. Dame. (12 S.) — 6. Bliß, Paul: Kleider machen Leute. Ein Zwiegeſpräch 

f. e. Dame u. e. Herrn. (11 S.) — 7. Braune, Edm.: Eine Liebeserklärung. Zwiegeſpräch f. 1 Dame 

u. 1 Herrn. (16 S.) — 8. Braune, Com.: Mamſell Neugier. Zwiegeſpräch f. 2 junge Damen. (18 ©.) 

— 9. Braune, Edm.: Mit „Rad“ u. That. Zwiegeſpräch f. e. Herrn u. e. Dame. (16 S.) — 10. Braune 

Edm.: Othello Müller. Zwiegeſpräch f. 1 Dame u. 1 Herrn. (14 S.) — 11. Braune, Edm.: Theklas 

Geheimnis. Zwiegeſpräch f. 2 junge Damen. (11 S.) — 12. Möller, Mathilde: Der Vereinsausflug. 
Humoriſtiſche Aufführg. f. 3 Damen. (13 S.) 

Bock, Annie: Der $ dal nach dem Often. Roman. 80. (430 S.) B., Vita. n 3 —; geb. n 4 — 

Boroß, Wilh. v.: Kaiſerin Elisabeth. Oeſterreich's u. Ungarn's geliebte Herrſcherin. Zeitge⸗ 

fach cher Roman. (In 100 Hftn.) 1. Hft. gr. 80. (S. 1—24 m. 1 Vollbild.) B., A. Wei- 


— 10 
Collection of British authors. Vol. 3310 and 3311. 120. L., B. Tauchnitz. an 1.60 
3310.3311. Black, Will.: Wild Eelin. Her escapades, adventures, and bitter sorrows. 2 vols. (311 


u. 304 8.) 
Donath, Adph. Tage u. Nächte. Mit e. Briefe v. Geo. Brandes u. e. Umſchlagszeichng. N 80 
Rauchinger. 120. (71 S.) B., Schuſter & Loeffler. 
Dorn, Käthe: Das Heilige Vaterunſer in neun Erzählungen dargeſtellt. 80. (VII, 254 S.) &. 
Chrifti. Verlagshaus. Geb. in Leinw. n 2 —; m. Goldſchn. n 3 — 
Eugelhornts allgemeine Romanbibliothek. 15. Jahrg. 4. Bd. 80. St., J. Engelhorn. 


As n — 50; geb. in Leinw. n — 75 
4. Eckſtein, Ernſt: Willibald Menz. — Lavafluten. (159 S 
Erler, Joſ.: Vom Theater! Eine Skizze aus dem Leben. 80 (138 S.) Innsbruck, 8 


Georgy, Ernſt: Dämon Liebe. Roman aus der Bühnenwelt. 2. [Titel Raute 80, (331 &) B. 


(1897), C. Duncker. geb. bar n 4.80 
Gießler, Osk. Der Feiertagsgaſt. Orig. Waitngehtefepſe Ei 80, 62 ©) Dresden, Expe⸗ 
dition u. Buchdr. des „Kamerad“. ck m. Aufführungsrecht n 4 — 


Hansjakob, Heinr.: Erinnerungen e. alten Schwar, geg niedergeſcheben v. H. 1. u. 2. 
Aufl. (Illu triert v. W. Haſemann.) 120. (à 292 S.) St., A. Bonz & Co. n3— 
eb. in Leinw. n 420 


Hinderſin, Brdr. v.: Schauſpiele. 8. Bd. Wuotans Ende. Schauſpiel. 80. (88 S.) L., 1 
IE 


Naumann. 
Juſtus, Th.: Auf heimiſcher Erde. Ein Geſchichtenbuch. 80. (VIM, 277 S.) L., G. H. Meyer. 
13 — = in Leinw. n 4 — 
Lemmerma ws Fritz: Haſchiſch. Eine oriental. Erzähle. Juuſtrirt v. fr. Sieben. gr. 80. 
(123 S.) Budapeſt, G. Grimm. n 2 — 
Lilieneron, Detl. v.: Adjutantenritte. 3. Aufl. 80. (159 S.) B., n 3 
ar 3 — 
u Pierre: Aphrodite. Ein 5 2., v. Gfr. Sieben illuſtr. Aufl. Wegen 
. (316 S.) Budapeſt, G. Grimm. 
mitai Koloman: Geſammelte Schriften. (1. Serie in 6 2 1. Bd. 80. L., G. H. Meyer. 
n 1.20; euch in 18 Van. Bu — 40 
.Das Geſpenſt in Lublau. Aus dem Ungar. von Andor v. Sponer. (141 ©.) 
Nägel, Dr. Otto: Im Fälklein. Eine fröhl. Badenerfahrt gus alter Zeit. gr. 80. (V, 95 S) 
Zürich, Th. Schröter. 


e Max: Doktor Kohn. Bürgerliches Trauerſpiel aus der Gegenwart. 2. Aufl. 89, 2005 


B., E. Hofmann & Co. Re: nAi 
Paſchkis, Mor.: Oſteuropäiſche Geſchichten. 8%. (257 S.) L., G. 5. Meyer. „ e ET 
geb. in Qeinw. n 4 — 

Renn-Geschiehten. Hrsg. v. „Sport im Bild“, 120, (119 S.) B., Sport im Bild. 1— 


en Alwin: Schelmenkinder. Fröhliche Geſchichten. Se, 3 5 192 S.) Eßlingen, M. ae 
50 
Roemhild, Willy: Magyaren. 1. TI. 8°. (85 S.) Dresden, E. Pierson. 3 — 
Roſegger, Pet. Soyer aus e. er en Welt. 80. (IV, 459 S.) L, L. Staadmann. 
—; geb. in Leinw. bar n 5 —; in Halbfrz. n 5.50 
a Berth.: Der 1 ten Veen Zum Gedächtnis der Einweihg. der 8 
ce in gr. 80, 59 Wiegandt & Grieben. 
en f. das deutſche olf râg. vom Verein f. Reformationsgeſchichte. 33. Hft. 80, Date, 
Niemeyer in Komm. 
3. Harten, Thor. Eine Hochburg der Hugenotten während der Religionskriege. (23 S.) 
Jſentorff, Herm. au: er AA en Sittenbild aus e. großen Garniſon der Reichs⸗ 
lande. 80. (VI, 4 ) L., F. Fleiſcher, V n 6 —; geb. in Leinw. n 7.50 
Vergl.: Bibliothek i 1 1. — Meyer in aan 
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Achleitner, A.: Oesterreich wie es war u. ist. Erzählgn. ca. 40 Lfgn. St., H. Zeller. à ca. — 60 k 

*Bahr, H.: Josephine. Spiel. B., S. Fischer, Verl. 2.50 ; * u 

*Brackel, F. Freiin v.: Frühlingsrausch u. Herbststürme. Nur e. kleine Erzählg. St., J. Roth: 2 — 

*Braddon, Miss: In high places. A new novel. 2 vols. L., B. Tauchnitz. 3.20 

Burchard, G.: Treulieb. Märchenschauspiel. Hamburg, C. Kloss. ca. — 80 

*Daudet, L. A.: Fahrten u. Abenteuer des jungen Shakespeare. St., Franckh. 3 — 2 

Dreyer, M.: Liebesträume. Comödie. L., G. H. Meyer. — 80 at £ 

*Dufayel, C.: Durch Eilboten! Heitere Postgeschichten aus alter u. neuer Zeit. Cassel, A. Frey- 
schmidt. 2 — 

„Fliedner, F.: Das Paradies. In 30 Gesängen. Heidelberg, C. Winter. ca. 2 — 

*Frenssen, G.: Die drei Getreuen. Roman. B., G. Grote. 3.50 

„Goethe: Faust. (1. TI.). L., C. F. Amelang,. Geb. in Ldr. m. Goldschn. ; 

*Hausrath, A. (G. Taylor): Pater Maternus. Roman aus d. 16. Jahrh. L., S. Hirzel. 6 — N 

*Heitmüller, F. F.: Tampete. Novellen. B., S. Fischer, Verl. 2 — p ` ? 

Hoffmann, Th.: Um des Glaubens willen. Kulturhistorischer Roman aus der Zeit der Reformation. 
Barmen, D. B. Wiemann. 3— 

Joachim, J.: Der Saalhoferbe. Eine Volksgeschichte. Basel, B. Schwabe. 3.20 

„König, E.: Filippo Lippi. Trauerspiel. B., S. Fischer, Verl. 2 — 

„Kretzer, M.: Bürgerlicher Tod! Drama. Dresden, E. Pierson. 1— 5 

*— Der Sohn der Frau. Schauspiel. Ebd. 2 — : 

*Lenk, M.: Der Findling. Erzählung aus der Zeit der Reformation. Zwickau, J. Herrmann. Geb. 3 — | 

Lienhard, F.: Odilia. Legende in drei Aufzügen. Strassburg, Schlesier & Schweikhardt. 2 — k: 

*Lingen, Th.: Am Scheidewege. Gedichte. B., Schuster & Loeffler. 2 — : 

*Maeterlinck, M.: Schatz der Armen (trésor des humbles). Uebers. von v, Oppeln-Bronikowski. 
Florenz, E. Diederichs. 6— 4 f 

*Millowitsch, W.: Dee Lieutenant vom Himmel. Posse. Düsseldorf, Schmitz & Olbertz. 

„Morgenstern, Ch.: Ich u. die Welt. B., Schuster & Loeffler. 3 — 

Müllenbach, E. (E. Lenbach): Waisenheim. Roman. Dresden, C. Reissner. 4— 

Nansen, P.: Judiths Ehe. Roman. B., S. Fischer, Verl. 2— 

*Nossig, A.: Göttliche Liebe. Drama. Dresden, E. Pierson. 2 — 1 

Novalis: Gesammelte Werke. Hrsg. von C. Meissner. Mit Einleitg. v. B. Wille. 3 Bde. Florenz, 
E. Diederichs. Geb. 7.50 

Ohnet, G.: Nimrod & Co. Roman in 2 Ban. St., J. Engelhorn. 1— 

Polenz, W. v.: Andreas Bockholdt. Tragödie. Dresden, E. Pierson. 2 — 


„Rauch, C.: Jeschua ben Joseph. Eine Erzählg. aus der Herodierzeit. L., A. Deichert Nachf. 6 — r 
„Reinke, A.: Schön Ellen. Novelle f. Ep: Mädchen. St., E. Barth. Geb. 4 — aÈ 
*Riotte, F.: Hermione. Roman aus d. röm. Trier. Trier, Paulinus-Druckerei. — 75 7 
Rotter, L. (L. v. Reinhold): Dreyfus frei! Historischer Roman. Budapest, Sachs & Pollak. 2 — 78 


„Stehr, H.: Auf Leben u. Tod. 2 Erzählungen. B., S. Fischer, Verl. 2 — 
*Wiekenburg, A. Graf: Neue Gedichte. Wien, C. Gerold’s Sohn. 2.40 
*Wolzogen, E. v.: Das Wunderbare. Erzählung. B., S. Fischer, Verl. 2 — 


16. Kunſt. 


Forſchungen, theatergeſchichtliche. Hrsg. v. Prof. Berthold Litzmann. XV u. XVI. gr. 80. Ham- 
burg, L. Voß. 

x der, Hans: Die geiſtige Eutwicklung der deutſchen Schauſpieltunſt im 18. Jahrh. (IX, 
216 S.) n5—. — XVI. Stiehler, Dr. Arth.: Das Ifflandiſche Rührſtück, e. Beitrag zur Geſchichte der 
dramatiſchen Technik. (IX, 157 S.) n 3.50. y 

Kunſtſtätten, berühmte. Nr. 1 u. 2. gr. 80. L., E. A. Seemann. Kart. ; 
1. Peterſen, Eug.: Vom alten Rom. (II, 142 S. m. 120 Abbildgn.) n3 —. — 2. Pauli, Guft: 
Venedig. (IIl, 158 S. m. 128 Abbildgn.) n3 — 


“Batka, R.: Musikalische Streifzüge. Florenz, E. Diederichs. 4 — 
Hausegger, F. v.: Die Anfänge der Harmonie. Wien, C. Konegen. 1— 
Moser, A.: Joseph Joachim. Ein Lebensbild. B., B. Behr's Verl. 5 — x 
a E., u. E. v. Bamberg. Auf den Spuren des französischen Volkslieds. Frankfurt a/M., 
Litterar. Anstalt. 4 — h $ 
*Philippi, A.: Die Kunst des 15. u. 16. Jahrh. in Deutschland u. den Niederlanden. 3 Tle. L., E, 
A. Seemann, 8— 


t 
17. Verſchiedenes. 3 

Buih, A.: Der flotte Geſellſchafter. Ein Hilfsbuch zur Unterhaltung u. Belehrg. e. Geſellſchaft. E 
80. (IV, 160; III, 160; 128 u. 143 S.) B., Aug. Schultze's Verl. 3 —; kart. n 3.50 3 
N 

E 


Adressbuch Westfälisches, in Verbindg. m. den Fürstentümern Li 

„ W. . m. ppe-Detmold, Lippe-Schaumbur 

“N u. Waldeck-Pyrmont. Bielefeld-Gadderbaun, W. Bertelsmann. 7 — SE s 
arrenrad, das. Album fröhl. Radfahrbilder. B., C. Predeek & Co. Geb. 2.50 


X 
Die Ziffern beziehen sich auf die Nummer der Wissenschaft. i 
rea i bakteriolog. Unter- Achelis s. Sammlung. 1 | Adjutantenritte: Lilieneron. 15 E 
45801 ri 4 | *Achleitner, Oesterreich. 15 Adolphe: Bibliothek. 339 
reise: d’Albert. 15 | Acta nova. 5 | *Adressbuch, westfäl. 17 
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7 


o 


* 


2 1 


* 


Akten d. Univ. Frankfurt a. O. 1 
Albers, Eginhard u. Imma. 15 
d' Albert, Abreise. 15 
Alfonsus, castoiement. 8 
Algermissen, K. v. Lothringen. 10 
Allerlei, lustiges. 
Alphonsus- Büchlein: Mayer. 
Amsel s. Sammlung. 
Amyntor s. Gerhardt. 
Analysis, höhere: Sammlung. 
Angelsächsisch, Denkmäler : 
Bibliothek. 
Anschauungsunterricht: 
Cremer. 
Antonius, Verehrg.: Gratian. 
Antoniusbrot: Lechner. 
Aphrodite: Louys. 
Apokryphen d. alt. Testam. 
Archiv d. Brandenburgia. 
Arminius, Weidwerk. 
Artillerie d. Schulschiffe, 
Unterr.: Leitfaden. 
Asphalt: TOS: 
Asthetik: Beiträge. 
* Aufgepasst. 
Augenheilkunde: Beiträge. 4 
Augustus s. Bloch. 15 
Ausbau, innerer: Handbuch. 13 
Auswanderungsgesetz: 
Schwann. 
Bach, Taschenliederb. f. 
Stenogr. 7 
*Bachmann, Heilserfahrg. 2 
Baden-Baden, Zerstörg.: 


— 
* d N de U N œ m — 0 2 


— 


mm 
29 — 


Weber. 7a 
Bahr, Josephine. 15 
*Bamberg s. *Pasqué. 16 
Bänziger, kunstgewerbl. 
Motive. 12 
*Baerwinkel, Garten Gottes. 8 
*Batka, Streifzüge. 16 
Bauch s. Akten. 1 
Baukunst, Meisterwerke: 
Joly. 13 


Baumann, schwäb. Gesch. 9 
*Baumstark, Pessimismus. 8 
Baumwollengarn-Färberei: 
Herzinger. 12 
Bautechniker: Handbuch. 13 
Bayern, Zehnt-u. Bodenzins- 
recht: Meurer. 3 
Beck, Tolstoi’sKreutzersonate. 4 
Beiheft z. Militär-Wochenbl. 11 
Beisbarth, Wohnhäuser. 13 


Beiträge z. Asthetik. 6 
— Z. Augenheilkde. 4 
Benzmann, Sommersonnen- 
glück. 15 
Beowulf s. Bibliothek. 8 
*Berbig, Gerhardi homiliae. 2 
Bergenroth, Venedig. 10 


1 südgall. Predigt- 

itt. 

Bergpolizei- Verordnung f. 
Dortmund. 13 

Bericht üb. Gemeinde-Ver- 
Waltg. Berlins. 


3 
Berlin, Ausflüge: Kilian, 10 | 


—Gemeindeverwaltg.:Bericht. 3 
— Plan: Straube. 


3 Berlin, Haushaltg. d. Ge- 


sellsch, 
Bernauer, Nachtwächter v. 

Pimpelshausen. 15 
Bernewitz, Gesindeordng. 3 
Bernhard, hl., Geist: Schlögl. 2 
Bernhardi, Leben. 9 
Berufszählung, deut.: Statistik. 3 
Besant, im Vorhof. 6 


— Statistik: Jahrbuch. 


Besant, Weisheit. 
Beschirrungsgrundsätze: 
Preisschriften. 14 
Bibel, Einführg.: Einführung. 2 
Bibliothek esoter. Schriften. 6 
— d. Gesamtlitt. 1 
— deut. Litt.-Denkmäler. 8 
Bilder a. d. Schlesierlande. 10 
*Billerbeck, Suleimania. 8 


Bilz, N aturheilverfahren. 
Binder, Korrealobliga- 


4 
tionen. 3 
*Bismarck, Gedanken u. Er- 
innergn. 9 
— denkwürd. Tage: Kohl. 9 
Black s. Colleetion. 5 
Blätter, grüne: Collins. 6 
Bliss s. Bloch. 15 
Bloch, Damen-Bühne. 15 


— 


Brandenburg, Heimatkde.: 
Archiv. 


Brandstädter s. Jugend- 


bücherei. 7a 
Braune s. Bloch. 15 
Bremen, Landeskde.: Wol- 
kenhauer. 


Brettschneider, Geschichte. 

Brooke, Glaube u. Wiss. 

Brosin, Ideal d. Frauenwelt. 

*Bruchmüller, Leipzig u. 
Wittenberg. 

*Bruno, Eroiei furori. 6 

Budde, naturw. Plaudereien. 5 


* 0 S] 


| *Büngner, Landkrankenhaus 


zu Hanau. 4 
Burchard, Treulieb. 15 
Busch, Gesellschafter. 17 
Busl, Predigten. 2 


Centralblatt, dermatolog. 4 
Chemie: Hittenkofer. 13 
— anorgan., Bedeutg.: Hoff. 5 


— Fortschritte: Jahresbericht. 5 | 


ag fe : 7 | 13 
F | Einführung in d. hl. Schrift. 2 


China, Weisheit u. Schön- 
heit: Bibliothek. 

Chirurgie, deutsche. 

— f. Tierärzte: Fröhner. 

Civilprozessordnung, Mate- 
rialien: Hahn. 

— österr.: Schauer. 

3 Meteoreisen v. Morra- 
al. 

Cohn, Prüfg. d. Sehleistg. 

Collektion of Brit. authors. 1 

Collins, grüne Blätter. 

— Licht auf d. Weg. 


RP e N 
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Combe, pauvre Marcel. 8 
Constant s. Bibliothek. 1 
Craig, astrological texts. 8 
Craven-La Ferronnays: 
Fieschi Ravaschieri. 9 
Cremer, Anschauungsunterr. 7 
*Dalman, Worte Jesu. 2 
Dalton, Indien. 10 
Damenbühne: Bloch. 15 
Damenschneiderei, Zuschnei- 
den: Thiel. 12 
Dämon Liebe: Georgy. 15- 
*Daudet, Shakespeare. 15 


*Debus, ärztl. Nothstand. 4 
*Decken, Märchen. 7 
Deckenskizzen: Engelhardt. 12 
Dekorationsmalerei, Vor- 
lagen: Forberg. 12 
Dermatologie: Centralblatt. 4 


— Schweinesperre, 3  Deseniss, Pylorusstenose. 4 
— Zwie- u. Dreigespräche. 15 | Deutsch, Grammatik: Wes- 
Blochmann, Telegraphie. 13 sely. 7 
*Blomberg, Südafrika. 2 — — f. Ungarn: Kunst. 8 
*Bochow, Rechenunterr. 7 — Litt.: Bote. 8 
Bock, Zug nach d. Osten. 15 — Litter.-Gesch.: Bötticher. 7 
Böhme, Kirchengesetze. 2 | — Satzlehre: Schmitt. 7 
*Böhmer, Buch Daniel. 2 | — Schulausg. class. Werke: 
*— Kirche in England. 2 Graeser. 7 
Boltenstern, Detachement., Deutschland, Statistik: Sta- 
Unternehmg.:Einzelschri- tistik. r 3 
ten. 11 | Deutschmann s. Beiträge. 4 
Bomsdorff, Karte v. Sachsen. 10 | Deyachan-Ebene: Leadbeater, 6 
Borel s. Bibliothek. 1 Diakonissenleben, Erinnergn.: 
Boross, Kaiserin Elisabeth. 15 Teithold. 2 
Bote f. deut. Litt. 8 | Diekens s. Meyer. 1 
Bötticher, d. deut. Litt.-Gesch. 7 | *Diekamp, Hippolytos v. 
Boyen, H, v.: Tümpling. 11 Theben. 9 
Brackel, Frühlingsrauseh. 15 Dikotyledonen, Anatomie: 
| *Braddon, in high places. 15 Soleèreder. 5 
Brandenberg, preuss. Ver- Dimitroff, Ethik Fichtes. 6 
fassung. 3 | Ditfurth s. Beiheft. 11 


9 | *Dobschütz, Legendenstudien. 2 


Dogmengeschichte: Grundriss. 2 


Donath, Tage u. Nächte. 15 


8 W. v.: Krieg. 11 
Dorn, Vaterunser. 15 
Dornblüth, Syphilis. 4 
Dörries, kl. Katechismus 
Luthers. 7 
Dost, Ackeruntergrund. 14 
Dreyer, Liebesträume. 15 
Dronke s. Schwann. 3 


*Dufayel, durch Eilboten. 15 
Eberbach, Bürgerschule: 
Seldner. 7 
Eckstein s. Engelhorn. 15 
Edler, Anbau-Versuche. 14 


| Eelin, wild: Collection. 15 


Egerländer Mundart, Idio- 
tismen: Neubauer. 8 

Eginhard u. Imma: Albers. 15 

Eichen, unter deutschen: 
Spiegelbilder. ee 

Einfamilienhaus, deut. bür- 
gerl.: Exter. 


Einzelschriften, kriegsge- 


schicht], 11 
Eisenbahnfrachtrecht, Ab- 

änderg.: Wanninger, 3 
Eisenkonstruktionen: Hitten- 

kofer. 13 


*Eisler, z. eth. ee 6 
Elektrizität, Wrtrb.: Weiler. 5 
Elektrotherapie: Laquer. 4 
Elisabeth, Kaiserin: Boross. 15 


Elsass, Mundarten: Martin. 8 
Engelhardt, Decken-Skizzen. 12 
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Engelhorn's Romanbibl. 
England, kirchl. Leben: Richter. 2 
Englisch, Dolmetscher: Stahl- 
schmidt. a 8 
— Uebersetzer: Übersetzer. 8 
Erde, auf heim.: Justus. 15 
Erdoberfläche, eilipsoid.: Acta. 5 


Erfurth, Kleingewerbe. 3 
„Erlebnisse e. Deserteurs. 11 
Erlebtes. 2 


Erler, vom Theater. 15 
Erzählungen, histor.: Weber. 7a 


Esoterische Schriften: Bi- 


bliothek. 6 
Estorff s. Beiheft. 11 
Ethik: Sammlung. 1 
— humane: Wyss. 7 
Evangelien d. Kirchenj.: 

Kabisch. 7 
Evangelium, d. reine: Wohl- 

fahrt. 2 
Exter, Einfamilienhaus. 13 
Eyserbeck: Schoch. 14 
Fälklein, im: Nägeli. 15 


Fasano, Sozojodolsalze. 4 
Feiertagsgast: Giessler. 
Feldartillerie: Wernigk. 
Fichte’s Ethik: Dimitroff. 6 
— Problem d. Bösen: Nikolt- 
schoff. 
Fieschi R., Craven-La Fer- 
ronnays. 9 
Flachsmann, Notariats-Ge- 


setz. 3 
Flerowsky, ABC d. soz. Wiss. 3 
„Fliedner, Paradies, 15 
Forberg, Decorationsmalerei. 12 


Förderanlagen: Tomson. 13 
Formen, bilineare: Acta. 5 
Forschungen, theaterge- 
schicht. 16 
Forstversorgungsliste f. 
Preussen. 14 
Fortschritte d. Röntgen- 
strahlen. | 
*Fraisse, Balear. Inseln. 10 
Franck, österr. Jagdb. 14 


Frankfurt a. O., Univ.: Akten. 1 

Französisch, Leseb.: Johan- 
nesson. 

— vie pratique: Scharfenort. 8 

Frauenwelt, Ideal: Brosin. 4 
rauenwitz: Bloch. 15 
renssen, d. 3 Getreuen. 15 
reundinnen, gute: Bloch. 15 

Friediberts Haus: Pichler. 7a 


ritz, aber: Bloch. 15 
Fröhner, Chirurgie f. Thier- 
ärzte. 
nb d. Menschen- 
schlechts: Haug. 2 
*Früh, s. Beisbarth. 13 
Funk, schwed. Lehrgang. 8 


aber, Liqueur-Fabrikation. 12 
ansen s. Sammlung. 7 
Genote, Predigten: Busl. 2 
engen: Bloch. 15 
öftanlagen, kleinbäuerl., 


Ntwürfe: Sammlu 14 
* . ng. j 
8 ring, russ. 9 2 
e 8. Sammlung. 1 
eistliche, hannov., Bienst- 
einkommen: Stegemann. 2 
7 Sächs.: Kreyssig. 2 


: Kre 
Genullt, dreimal: Bloch. 


15 
enussschei : - 
perer. ine, Natur: Klem A 


Geographie, mathemat.: 


Sammlung 1 


George, Humanität u. Krimi- 
nalität. 
Georgy, Dämon Liebe. 
Geppert, Socrates Scholas- 
ticus. 2 
Gerhardt, Skizzenbuch. 9 
7 
3 


15 


Gerhart, Wäsche-Schnitt- 

| zeichnen. 

| Gerichtsbarkeit, freiwillig.: 

| Schwann, 

| Gerne ross, Herr u. Frau: 

ı Kinderlust. 7 

Gesangbücher, Lieder-Nrn.: 

Zusammenstellung. 2 

Geschichte, Hilfsb.: Brett- 
schneider. 7. — Lohmeyer. 7 

— Lehrb.: Schultz. 

| neuere, Lebensbilder: 
Pfeifer. 

Geschichten, osteurop.: 


74 


Paschkis. 15 
Gesellschaft, die. 1 
— Haushaltg.: Berlin. 3 


Gesellschafter, d. flotte: Busch. 17 


Gesetzbuch, österr. bürgerl.: 
Stubenrauch. 

Gesetze, deut. u. preuss.: 
Schwann. 

Gesindeordnung, sächs.: 
Bernewitz. 3. — Gesinde- 
ordnung. 3 

Gespenst in Lublau: Mikszath. 15 

*Geuter, Mailand. 10 

Giessen: Volksbad. 13 

Giessler, Feiertagsgast. 15 

Gilbert, griech. Götterlehre. 8 
| Glasenapp, Einj.-Freiw. 11 
| Glaube u. Wiss.: Brooke. 2 
Glaubenslehre, christl.: 
Pfleiderer. 2 
Goldschmidt, Kant u. Helm- 
holtz. 6 
| *Goldstein, Urchristentum 
| „u. Sozialdemokratie. 3 
Görg s. Kunst. 8 
Gossler s. Verdy du Vernois. 11 
| *Goethe, Faust. 15 


Gotteshilfe: Naumann. 2 
Gottschall, aus m. Jugend, 8 
| Grabi s. Jugendbücherei. 
Graef, Parkett. 
| Granier, Lehrb. f. Heilge- 
hilfen. 4 
| Graphostatik: Hittenkofer. 
Graeser, Schulausg. class. 

Werke. 7 


Gratian, hl. Antonius. 

— Loreto-Kapelle. 

Grauenhorst, Päppel-Kate- 
chismus. 

Griechisch, Vokabularium: 
Kübler. 

Grimm s. Jugendbücherei. 7 

Gröber, roman. Philologie. 

Groschke s. Pfannschmidt-B. 

*Grotefend, Zeitrechng. 

— s. Schwann. 


Grotthuss s. Türmer. 
Grundriss d. theolog. Wiss. 


d 


A 


e Meere e o 00 e 


Grützner, Heidenhain. 
| Gülde s. Bloch. 
Hackmann s. Jensch. 

Hahn, Reichs-Justizgesetze. 
Hamann s. Studienkalender. 
Hämatin: Kölle. 

Hamburg, Staatskranken- 


— 


anst.: Mitteilungen. 
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Jagdbuch, österr.: Franck. 


Jahrbuch f. brem. Statistik. 


15 Geometrie, analyt.: Sammlung. 1 Hammer s. Acta. 5 


„Hammerl, Kochbuch. 14 
„Hammerstein, Zukunft d. 
Religionen. 3 2 
Handbuch d. Bautechnikers. 13 
Handel, Recht: Ude. 
Handfertigkeitsunterricht: 
Sammlung. 
Hanl, Rechnen. 7 
Hansjakob, Schwarzwälderin. 15 


Harnack s. Grundriss. 2 

Harten s. Schriften. 15 

Hartmann, Briefe a. d. Feld- 
zuge 1866. 11 


— Dienstunterr.f.Einj.-Freiw. 11 
Haschisch: Lemmermayer. 15 
Hans, Frömmigkeit d. Men- 
schengeschlechts. 2 
*Hausegger, Harmonie, 16 
*Hausrath, Pater Maternus. 15 
Hebräisch, Conversations- 
Grammatik: Kunst. 8 
Heer, Vierwaldstätter See. 10 
Heilgehilfen, Lehrb.: Granier. 4 
„Heine, neutestamentl. Grie- 
chisch. 
Heinrich IV.: Shakespeare. 
Heiterethei, d.: Meyer. 
*Heitmüller, Tampete. 
*Hellin, Careinom, 
*— Chloroformieren. . 
*Hellriegel s. *Wilfarth. 
Helmes s. Beiheft. 
„Hephata! 
Hepp s. Meyer. 
Herder, Abhandlgn. 
Hering, Heilkraft d. Geistes. 4 
Hermann, Leineweber. 9 
Herzinger, Baumwollengarn- 


w 


m. 
AES 


Färberei. 12 
Herzkrankheiten, ange- 

borene: Pathologie. 4 
Heyne s. Bibliothek. 8 
Hiemesch, Rechenbuch. 7 


Hindersin, Wuotans Ende. 15 
Hittenkofer, Sammelwerke. 13 
Hitzig s. Pathologie. 

Hoch, kunstgewerbl, Zeich- 


nen 12 
Hoff, anorgan. Chemie. 54% 
Hoffa, Kinesiotherapie. 4 
*Hoffmann, um d. Glaubens 
willen. 15 
— 8. Meyer. 
Höhenkurvenkarte v. Würt- 
temberg. 10 
Hohenzollern, d., u. d. Frei- 
heit: Liepe. 
Holzner, Kraftübertraggsan- 
lage. 13 
Homer, Ilias, Kommentar: 
Koch. 8 
Honterus, Chronographia 
Transylvaniae. 10 


Hugenotten, Hochburg wäh- 
rend d. Religionskriege: 
Schriften. 1 

Humanität u. Kriminalität: 
George. 


* 


3 
Hunde, Krankh.: Krauss. 4 
Hueppe, Hygiene, ut 

4 
4 


Huter, Heilwiss. 

Hygiene, Hdb.: Hueppe. 11 

Jäger, Dienst vorschriften: 
Liehr. J 

*— f. Masch.-Industrie. 13 


r 


Es. 


K: Eitte: Lehner. 12 
Kleider machen Leute: Bloch.15 


Kohlmann, Lohn-Tabellen. 
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Jahresbericht üb. Chemie. 5 
— pädagog. 7 
— d. Inst. f. rumän. Sprache. 8 
— d. schles. Gesellsch. f. va- 


terländ. Cultur. 1 

Jahrhundert, d. neue. 1 
Jeep, Asphalt. 12 
Jensch, Stenogr. 7 
Jerusalem. 
— Wiederaufbau: Roy. 15 
Jesus, Leben: Stalker. 2 
Iffland, Rührstück: Forsch- 

ungen. 16 


„Im Zauberbann d. Phara- 
onenlandes. 
Immisch, Spiralfeder. 


10 
12 


Infanterie, bayer., Dienstunterr.: 0%, Beispiele: Kunz, 11 


Parseval. 11 
Joachim, Saalhoferbe. 15 
Johannesson, französ. Leseb. 8 


Joly, Baukunst. 13 
Irene: Bloch. 15 
Issel s. Handbuch, 13 


Italienisch, Wrtrb.: Michaelis. 8 
Jubel-Kalender d. Völker- 
schlacht bei Leipzig. 11 


1 

Si 9 
r griech. ene w8 
8 

7 


Kalischer s. Zimmermann. 5 
*Kampfmeyer, mehr Macht. 3 
Kanitz, Weinbau. 14 
Kann, das „neue bürgerl.‘‘ 3 
Kant u. Helmholtz: Gold- 
schmidt. 6 
Karls-Ruhe: Weber. 7a 
Karlsschüler, e.: Pichler. 7a 
Katechismus auf d. Kanzel: 
Schuen. 2 
Kaufmann s. Akten. 1 
Kautzsch s. Apokryphen. 2 
Kavallerie, Einj.-Freiw.: Gla- 


senapp. 11 
Keller, Abschiedspredigt. 2 
Sammlung. 7 
*Kemke, Patricius Junius. 1 
Ketelhodt s, Leithold. 2 


Khull, Egil Skallagrimsson. 7a 
Kilian, rund um Berlin. 10 
Kinderkreuzzug: Spiegelbil- 
der. 7a 
Kinderlust. 7a 
Kindermärchen : Jugendbüche- 
rei. 7a 
Kinesiotherapie: Hoffa. 4 
Kinzel s. Bötticher. 7 
Kirchengesetze,sächs.: Böhme.2 
Kirchhoff, Palästinakunde. 2 
Kirchner, Milchwirtschaft. 14 


Kleinermanns, Heilige auf d. 
bischöfl. Stuhl v. Köln. 2 


— — kleiner: Beiheft. 11 
| Krieg, W. v. Doering. 11 
Kriegsgeschichte: Einzel- 

schriften. 11 


Jugendbücherei. e 
Jupgfrau, d. christl. 2 
Junker s. Sammlung. 1 
Justizgesetze, deut., Materia- 
lien: Hahn. 3 
Justus, auf heim. Erde. 15 
Kabisch, Evangelien. 7 
Kaebrich s. Engelhardt. 12 


Klemperer, Genussscheine. 3 


Knaake s. Lohmeyer. 7 
Knauer s. Hittenkofer. 13 


Koch, carcinoma ventriculi. 4 


— Homers Ilias. 8 
Kohl, Bismarck. 9 
Kohlenstaub, Befeuchtg.: Berg- 

polizei-Verordnung. 13 
12 


Kriebitzsch s. F 


Kohn, Doktor : Nordau. 
Kölle, Hämatin. 

Köln, Heilige: Kleinermanns. 2 
Komik u. Humor: Beiträge. 6 
*König, Filippo Lippi. 15 


15 
5 


| Konversations-Lexikon:Meyer.1 


Krafft, Landwirtschaft. 14 
Krafft-E., Psychiatrie. 4 
Krahmer s. Russland. 10 
| Krasny s. Stubenrauch. 3 
Krauss, Thierheilkde. 4 
*Kretzer, bürgerl. Tod. 15 
*— Sohn d. Frau. 15 


Kreyssig, Album d. sächs. 
Geistlichen. . 2 
egelbilder. 7a 


i 
Krieg 1866, Briefe: Hartmann. 11 


Kriegsspiel, Aufgaben: Zoell- 
ner. 11 
Kriegsvorbereitungen, preuss., 
v. 1805: Einzelschriften. 1 
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